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كلمة المصحح : 


الحمد لله رب" العالمين , و الصلاة و السلام على ع رسو له و آ له الطاهرين . 

و بعد : نشكر الله كثيراً و ت<مده على أن وفقنا لخدمة الدين و أهله , 
و قيبضنا لتصحيح هذه الموسوعة الکبری - الباحثة عن المعارف الاسلامية الدائرة 
بين المسلمين ٠‏ و هی‌بحق بحاد الا نوار الجامعةلدرر أخبار الا ئة الا براد؛ عليهم 
الصلاة و السلام 2 

و هذا الجزء الذي نخرجه إلى القر'اء الكرام ‏ آخر أجزاء المجلد 
الس‌ادس عشر أبوابالمعاصي والكبائر وحدودها ' وبعضص أبواب الزي” و التحمل 
وهي الا بواب الساقطة عن‌طبعة الکمبانی (١)التى‏ تصدتى لطبعها العلا مةالعسكري 
قد س ره »> و من الواجت علا قضاء أ رضوان الله عليه 9 تسطر هنا 
مأ کننه تقدمة لردا الجزء و هو هذا : 

«الحمد له دب العالمين 9۰ ضلى 1 على عد و آله الطاهر ین 
و بعد فيقول العيد المذنب الجاني عى بن دجبعلي العسكري الطهراني 
نزيل سامراء ‏ | وتيا کتابهما بیمینهما - : أن" العبد الصالح الحاح" عر 
حسن الکمباني. لا طبع كتاب البحار لجد ناالعلا'مة المجلسي -قدای 


(۱) سيأتى أن بهذا الجزء اضاً لايتم الكتاب بل هو ناقص بعد . 


(د ) 
سرثه - لم یعثر على المجأد السادس عشر الثاني الا" على نسخة سقيمة 
ناقصة منبا ثلاة ورن اا فم ادل نقصها و سقمها مع الجلّه 
السادس عشر الا وگل الذي آفرده من الجلد الخامس عشر حيث صار 
ا 

و انی لما شرعت في تأليف كتابنا الكبير مستدرك البحار , و 
هو على عدد مجلدات الا صل ستّة و عشرون‌مجلداً , وفقنا الله تعالی 
لاتمامه , كنت محتاجاً إلى نسخة تامة من هذا الجلد , لا ستدرك عليه 
إلى أن من" الله تعالی على" فعثرت على نسخة مشتمثة على الا بواب 
الساقطة في بغداد ‏ فاستنسخها على سقمما الحد ث العاصر الشيخ عباس 
القمي صاحب مفاتیح الجنان - طاب ثراه ۔۔ و تصداینا لطیعپا 
و نشرها . 

ولمثا كان الا بواب الطبوعة منه سقيمة جداً بحيث ما كاد ينتفع 
منها , دأيت من الواجب تصحيحها , و لما لم يكن نسخة صحيحة 
نعارضها علمپا ۰ تصدیت لتصحيحها في مد اة آشپر بمر احعة مصادرا لیحار 
و أكثرها بمنّه تعالی موجود عندي » و مالم يكن منها عندنا ؛عادضنا 
المنقول عنها على الکتب التي نقلت تلك الا خباد عنبا . فجاء بحمدالله 
صحيحة إلا" مازاغ عنه البصر أو كانت المصادر مغلوطة . 

و كان قد سقط من المجلد الثامن عشر منه . وهو كتاب الطهارة و 
الصلاة من آعمال ليلة الجمعة من النسخة المطبوعة كثير من آعمالها ۰ فطبع 
فى احدی ءشر صحيفة لیلحق بها ؛ وهذا العبدالصالح الم کور الذی سخت 
نفمه ببذل آلاف من التوامین فى طبع ألف وثمانين دورة من البحاد وغيرها 
کالامالی و الا كمال للصدوق - قدص سره - لهحق عظیم على الفرقة المحقة 
فى احیاه البحار ۰ ولولاه لاندری كما اندری غبره ۰ وهو مدفون فی‌آیوان 
الحضرء الفروية على الثاوى بها آلاف الثناء والندية فى الحجرء التی على 


(م) 
يسار المنارة التى على یمینها مرقد المقدی‌الاددبیلی قدس سره فینبنی لمن 
يمر عليه أن يترحم عليه بقراءة فاتحة كما أنى ملتزم بذلك ذها بأواياباً. 
و آرجو ممن يطالع هذا الجلد الذي أتعبت نفسي في تصحيحما 
أن لا ينساني من الدعاء <يئاً و میتاً والحمد لله تعالى » . 
O ©0‏ 0 

و اقول : و هذا الجزء الذي طبع باهتمامه .. قدس سره - جعلناه أصللا 
لطبعتنا هذه , فکما اعترف به قدای سره لم يكن خالياً عن السقط و التصحیف 
و البياض » فسددنا بعش هذه الخلال في طبعتنا هذه فنقول : 

ما ما كان فيه من تصحيف في السند آوالتن فقد صلحناه طبقاً للمصادر , 
من دون إيعاز إلا في بعض الموارد . 

و أمّا ما كان ساقطاً کالجملة و الجملتن أو ااكلمة و الکلمتن فقد حعلناها 
في التن و میْزناها بالعلامتين العقوفتن | . . . . ] وفي بعض الوادد أشرنا في 
الذيل أنها كانت ساقطة ليعرف الناظر فيها ٠‏ فان" كلمطالعو ناظر لايوجب على 
نفسه آن‌یر اجم تقدمة الصحح. 

و أمًا الا حادیث التى كان صدرها مسطوراً ومحل ذيلها بياضاً .فقد أتممناها 
و أضفنا تمامپا من نفس المصدر المنقول » و هكذا کان‌سیرتنا فيالا'يات التي كان 
المؤلف العلا'مة يشر”ف الباب بتصديرها , فقد نقلناالا'يات من السودة التي ذ كر 
اسمها في المتن . أو أداد أنيكتيها بعد فأشار إلى وجودها في صدر الباب بقوله : 
الابات . فنقلنا الا یات من كتاب البحاد من باب آخر يشيه الباب المعنون . أو 
نقلناها من القر آن الکریم , طبقاً للا حادیث التي تبحث عن تفسيره ا في 
ذيل الياب . 

و نما أخذنا بهذه السيرة في تصحيح الکتاب. خصوصاً هذاالجزء ‏ تكميلا 
للغرض من طبع الکتان و ما للبدف من انتشاره و تكثير نسخه ‏ و الاافلا 


( و ) 
جدوی في طبع نسخة ناقصة لاتسمن و لاتفني من جوع . 

و أمًا آن" هذا النبج من تتميم النواقص و سد الخلل و الفرج‌سائغ جائز 
آمثاب على فعله, فقد ذكر نا وجه فيتقدمة الجزء 4ه -حیث‌ابتلینا بمثل ماا بتلينا به 
في هذا الجزء من تتميم الياضات . 

مع نك قد عرفت في تقدمة الجزء ۷٤‏ أن تسعاً من الجلدات( التي يبتدء 
من ج ١6‏ - إلى ج ۲۵ سوى ج ۱۸ و ۲۲ )لم تخرج إلى البياض في حياة الم لف 
قدس سرثه » بل هي مماأخرجه الرذا عبدالله أفندي تلميذ ال ملف إلى البياض . 

فهو الذي رئب الکر اسات , و حعلپا في مجلد مجلد , و كتب لبعضها خطبة 
بانشائه . ثم" كتب فهرس الا بواب مرقماً بالا عداد البندسية في صدر المجلد 
قبل الخطبة بخطدقدس سره ليكو نتحديداً للا بواب. دليلا على انتپاء الا جزاء 
هناك , بعد ما كان المولّف ره يكتب عوضاً عن ذلك خاتمة للكتاب وتاديخ 
فراغه . 

فمن هذا الترقیم ووجود الغپرس في صدد المجلّد السادس عشر عرفنا آن" 
هذا الجزء ‏ الذي بين يدي القر اء الكرام ‏ ناقص بعدو قد ذکرنا الفپرس 
پتمامه في ذيل الكتاب ‏ هذا الجزء - لتعرف النواقص ‏ فلولا ذكر العلامة 
المرزا عبدالله أفندي لبذه الیادی ف‌آوال هذه الا جزاء ۰ لم نکن نعرف الناقص 
من التمام ' كما هوظاهر . 

وقد نشا من غفلنه قدئس سره حين ترتیب الکراسات و تبویب الا يوان 
خلل في الاحالة على ما تقد"م و یأتی 'كما تری في هذا الجزءص ۱۲۷ ۰ یقول : 
« قدهضى بعض الا خباد في باب اافناء و في باب‌الملاهي » و البابان المذ کودان 
نما یجیثان بعد ذلك » و في ص ۱۵۷ يقول : « سيأتي بعض الا خباد في بان حد" 
الزنا » وباب الزنا قد م سابقا. وهذا يؤذن بان" ترتیبه خالف ترتیب المع آف 
و و مثله کثیرنی سائر المجلدات . 

بل. و من‌داجم نسخة الا صل من تلك المجدات كما راجعنا شطراً منها 


([د) 

یظپر له عياناً أن المرذا عبدالل ده قد أضرب كثيراً علی‌عناوین الا بواب التي 
كان كتبها المو لف العلامة قدای سر ء » وذلك أنه لما داجم الکر اسات التي 
سطرت فما الا حادیث . وجدها غير منطبقة على عنوان الباب انطياقاً كاملا , 
فضرب عليبسا و كتب من عند نفسه‌عنواناً آخر يوافق الا حاديث المنقولة في ذيله 
كما أنه كان يضرب على خطبة الموٌلّف إذا لم يجدها مناسبة وينشيء من| نشائه 
خطبة | خری یذ کر فيها أن هذاالمجلدهو الجلّد . . . . من کتاب‌بحار الا نواده 
كما تری في تقدمة ج٠٩‏ من الصورة الفتوغرافية التي نقلناها هناك . 

وهكذاقده.* عليك في تضاعيف الا حزاء ۰ - ۷۳ و - ٩۷‏ و عبر 
ذلك من الا جزاء التى أظفر نا الله على نسخة الااصل ؛ أن کتاب المؤلفالذين 
عاونوه في استخراج الا حادیث و استنساخها من المصادر .عند ماكانوا يدرجون 
حدیثاً واحداً ‌آبوان شتی لمناسته تلك الا بواب , قد يغفلون عن ذكر المصادر 
أو يقي الحديث ناقصاً فيكتيون في هامش الصفحة : لابد أن سكل عن ذلك ملا" 
ذو الفقار أوملا صل رما 1 غير ذلك . 

منها «لابدة آن‌یکتب الحمرة ( يعلى محل" البياض) ويشخّصمنملا'ذوالفقار 
وملا صل رضًا انشاء الله » كما ٤‏ ج ۱۰۳ ص ۳۰۷ ولايد" أن بن كن أخبار هدا 
الباب إنشاء الله » كما في ج ۱ ص ۲۳۷« لابدة أن يكتب صدر هذا الخبر من 
الكتاب الذي نقل هذا الخبرعنه , وليسئل ملاذ والفقار » راجع تقدمة ج ۰۷۰ 
و غیر ذلك کن 

فهذه هي سیر تم في تبییش هذه المجلدات التي بقعت بعد حياةالمؤلف و 
انتقاله إلى جواد دحمة الله مسودءة في کراسات , و سلکنانحن مسلکهم و حذونا 
حذوهم في سد الخلل و تصحیح المتن والاسناد وتکمیل الأواقص , و لا حول و لا 
قو"ة الا" بالله وله المن" , و مند التوفیق , وعلیه التكلان 


محمد الباقر البهبودی 





| الحمد لله دب" العالمين ‏ وصلی‌الة على ع و آله الطاهرین : 
وبعد يقول الفقير إلى الله الغني عماس بن عل رضا (۱) 
القمي أيْده الله : هذه مما ظفرت بها م نالا جزاء الناقصة من البحاد 
السادس عشر ؛ أعنى كتاب الز ي و التجمثل منه ؛ ظفرت بنسخة سقيمة 
ف بغداد في سوق العطادين . قرب مقبرة الشيخ الا جل مولانا 
أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي أحد الدّواب الا ربعة ‏ قداس 


الله أرواحهم ‏ فاستنسختها كما وجدتها و هي هذه : | 


)١(‏ آدرجنا هذه الخطبة و التقدمة قضاء (حقه ‏ قدص سره ‏ حيث 
آظفر نا علىهذا الجزء من‌الکتاب, وأما اامو لف‌العلامة فلم يكن لينشىه هنا 
خطبة وتقدمة , فان هذه الابواب تتمة للمجلد السادس عدر وانما يبتدء من 
الياب ۶۸ . 


و و و وه و ه ۰ 
را ااا ااال ا ااام اا ااا ا ا ا ا ا ل ا ل الل ا ل الملا يننا 
۵ و وه و و و و و و وه 


(( آنو ات)) 


۵ « ( المعاصی و الکباثر وحدودها ) » © 


7۸ 
» (( ( باب))) » 
* « ( معنى الكبيرة دالصغيرة وعدن الکباثر ) > * 
الابات : آل عمران : و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذ"نوب إلا الله و لم یصر"وا على ما فعلوا و 


هم يعلمون )١(‏ . 


(۱) آل عمران : ۱۳۵ , والمةابلة بين قوله تعالى «فاحشة» وقوله تعالى «أوظلموا 
أنفهم » يفيد أن الفاحشة وهی الزنا من الکباگر وماظلموا أنفسهم به م نالصذاير و قوله 
دذكروا الله » هو ذکره لله . وأنه قد نهى وحرم عن فعل ذلك العمل, كماروى أن ذكر الله 
ليس سبحا نالله. والحمد لله , ولاالهالاالله والها كبرء ولكن ذكرالله عندما أحلة له. وذكر 
الله عند ما حرم عليه فيحول ذكره تعالى بينه وبين تلك المعصية ( راجع ج ٩۳‏ باب ذكر 
الله تعالى) . 

و قوله د فاستنفروا لذنوبهم » الفاء لاتعقيب أى بعد ما ذكروا الله و نهيه و توجهوا 
الى جنا به استحيوا واستنفروا لذلك الذنب . 

دقوله « ومن ینفرالذنوب الا الله » معترضة . 

وقوله « ولم یصروا» الخ عطف علىقوله « ذکروا الله » وصفاً عليحدة للمتقین » فكانه 


جل الناس بعد اتيان الفاحشة وظلم النةس على ضر بين : ضرب يذكرون الله بعد فعل-سه 


ج ۸ - باب معنی الكبيرة والصغيرة 2 











النساء : إن تجتنبوا کبائر ما تنپون عنه نكفر عنکم سیئاتکم و ندخلكم 
مدحالا كريماً (۱) 

حمعسق : و آاذین یجتنبون كبائر الاثم و الغواحش (۲) . 

النجم : « اأذين یجتنبون كبائر الاثم و الفواحش الا" اللمم إن" دبك 
واسع الغفرة » (۳ ). 

الواقعة : «وکانوا یصر ون على الحنث العظیم » (ع) . 

۱ - لى :في خبر مناهی التبي يفطي أنه قال : لا تحقترها ثيئأ من الشر 


حب المنكر فیستنفرون الله لذنبهم , وضرب یصرون على مافعلوا من الكبيرة أوالصغيرة وهم 
يعلمون أن ذلك منكر منهی عنه . 

وبالمقابلة بين الاصرار والاستنفار يعلم أن الاسرار ليس هوتكرار الذنب فقط. بل 
هوأن يكون غير متحاش عن فعل ذلك لا يبالى به أن لوفمل ذلك مراراً . كما روى عن 
أبن عبای أنه قال : الاصرار هوالسکون على الذنب بترك التوبة والاستنفار . 

وقد روى الكلينى (ج ۲ ص ۲۸۸) عن جابر عن أبىجعفر عليه السلام فى قول الله 
عزوجل « ولم يصروا علی‌مافملوا دهم يعلمون» قال: الاسرار هو أن یذنب الذنبفلايستغفر 


الله ولايحدث نفسه بتوبة ٠‏ فذلك الاصرار . 


(١)النساء‏ : ۳۱ . قالالمؤلف قدس سره فى ج ۶ ص ۴۲ من هذهالطبعة : الاظهر 
أن التو بة انمانجب لمالم‌یکفر من الذنوب, کالکباثر, والصفائرالتىأصرت عليهافا نها ملحمة 
بالکباگر , والصغائر التى لم یجتنب معها الكبائر ٠‏ فأما مم اجتناب الکباگر فهی مكفرة 
اذا لم يسرة علیها , ولایحتاج الى التوبة عنها لتوله تعالی : « ان تجتنبوا كبائر ماتنهون 
عنه تکفرعتکم سیثاتکم» وسيأتى تحقیق‌القول فى ذلك فى باب الکباثر ان شاء الله تعالی . 

آقول: لکنه قدس سره لم يوفق لذلك و بقی هذا الباب بلاتحقیق منه . 

(۲) الشورى : ۳۷ . 

(۳) النجم : ۳۲ . 

(۴ ) الواقمة : ۴۶ . 


٠ eT‏ و لاتستكثروا الخير وإن کثر في أعينكم , فانه لا كبيرة مع 
الاستغفار , و لاصغيرة مع الاستصغاد (۱) . 

۳ - فس : « إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه » قال هي سبعة : الكفر » و 
قتل النّفس , و عقوق الوالدین , و أ كل مال اليتيم , و أكل الربوا , و الفراد من 
الز حف , و التعرب بعد الپجرة ؛ و کل" ما وعد الله في القر آن عليه الثار من 
الكبائر (۲) . 

م _ب : عن هارون ؛ ۳ ابن صدقة , عن الصادق ٠‏ عن أبيه هم قال : 
الحیف في الوضية من الکبائر يعني الظلم فيها (۳) . 

ع : عن أبيه , عن الحميري , عن هارون مثله )٤(‏ . 

۴ ع (۵) ل : عن ابن الوليد . عن الصفار . عن آیتوب بن نوح 
وابن هاشم معأ ٠‏ عن ابن أبي عمير ین عض اصدا به : عن أبيعبد الله ماع قال : 
وجدنا نی كتاب علي ي أن" الكبائر خمس : الشرك بالله عزتوجل* . و عقوق 
الوالدین , و أكل الر"یوا بعد البينة .و الفراد من الزتحف , و التعری بعد 
اليجرة )١(‏ . 

۵- ٿو (۷) ع (۸) ل : عن أبيه ؛ عن سعد ؛ عن أحمد بن د ۰ عن ابن 





(۱) آمالی‌الصدوق ص ۰ فيه مع الاصرار ۰ وها فى المتن هو الظاهر. 
(۲) تفسیر القمی ص ۱۲۴ و۱۲۵ . 

(۳) قرب الاسناد ص ۳۴ وفی ط ۳۰ . 

(۴) عللالشرائع ج ۲ ص ۲۵۴ . 

(۵) عللالشرائع ج ۲ ص ۱۶۰ . 

(۶) الخصال ج ۱ ص ۱۳۱ 

(۷) ثواب الاعمال ص ,۲۰۵۹ . 


(۸) علل الشرائع ج ۲ ص ۱۶۱ . 


یم انا الس ع مس وا لت ای تا 
عليه الستلام : أخير ني عن‌الکباش , فقال : هن"خمس و ما آوجب الله عليبن” الدار 
قال الله عزتوجلة: « إن الذين یأکلون أموال اليتامىظاماً نما يأ کلون ف‌بطو نهم 
نار و سیصلون سعيراً » (۱) و قال : « یا ايا الذین آمنوا إذا لقیتم الذين کفروا 
زحفاً فلا تو لوهم الا دبار »إلى آخر الاية (۲) و قوله : دياأيها الذین آمنوااتقوا 
الله وذروا ما بقيءن الر بوا » إلى آخر الاية (۳) و دميامحصنات الغافلات » وقتل 
الوّمن مته‌مدا على دینه (4) . 
۶ -ع (۵) ل : عن القطان , عن ابن ذ كريا ؛ عن ابن حبیب » عن مه 
ابن عبدالله , عن علي” بن حسان , عن عبدالر<من بن كثير ٠‏ عن أبيعبدالله 2 
قال : إن" الكبائر سبع » فينا نزات , و منا استحلت » فاو"لها ارك بالله العظيم 
وقتل النفس اأني حرم الله , وأ كل مال اليتيم , وعقوق الوالدين » وقذفالمحصنة 
والفرارهن الزحف , وإنكار حقنا . 
فأمًا الشثرك بالله فقد أنزل الله فينا ما أنزل , و قال رسول الله تليق فنا 
ما قال . فکذ بوا الله و كذ بوا دسوله وأشر كوا بالله عز"وحل" و أمًا قتل الننفس 
التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن‌علي للام واصحابه . 
و أمنا أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا . فأعطوه غير نا 
وأممًا عقوقالوالدين فقدأنزل الله عزتوجلة في كتابه «النبی أولى بالمومنينهن 
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(۱) الفساء : ۱۰ . 

(؟) الانفال : ۱۵ . 

(۳) البعرة : ۲۵۸ . 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۱۳۱ . 

(۵) عللالشرائم ج۲ص۷۹وص۰ ۱۶ بالا نادعن | بن الو ليد عنا(صفادعنابن‌حسان. 
(۶) الاحزاب : ۶ ٠.‏ 


۳ کتاب الطبارة ج ۷۹ 
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في ذد یتها 

وأماقذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة على منابرهم, و ما الفراد من الز حف 
فقد أعطوا آمیرالومنن بیعتهم طائعين غير مكرهين , ففر وا عنه وخذلوه ۰ وأمًا 
انکاد حقنا فپذا مالایتنازعون فيه (۱) . 

۵-۷ (۲ )ع : عن ابن التو كل . عن السعد آبادي . عن البرقی" , 
عن عبدالعظیم الحسني. , عن آبي جعفر الثاني ؛ عن أبيه . عن جد" 2286 قال : 
دخل عمرو بن عديد البصري على أبي عبدالله ج , فلا سلم وجلس عنده تلاهذه 
الا بة قوله عز "وحل*: «ا لذي نيجتنبون كبائر الا ثم والفواحش» (۲) نم" أمسك عنه . 

فقال له أبو عبدالل ت : ما أسكنك ؟ قال : ا حب أن آعرف الکباگرمن 
کتاب الله » فقال : نعم , يا عمرو أكبر الکباش الشرك بالله , يقول الله تبارك و 
تعالى : « إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة و مأواء الثار » )٤(‏ و بعده 
اليأس من دوح الله لان" الله عز"وجل* يقول : « ولا تيأسوا من روح الله اه لا 
بياس من روح الله إلا" القوم الكافرون » (ه) والا من منمكر الله لان" الله يقول : 
« ولايأمن مكر الله إلا" القوم الخاسرون »(1) . 

ومنها : عقوق الوالدين لاان" الله عزتوحل” حمل العاق* جباراً شقا (۷) . 

و قتل النفس التى حر"م الله إلا" بالحق" . لان الله عزتوجل؟ يقول : 


(۱) الخصال ج ۲ ص ۱۴ فى الهامش . 

(۲) عیون‌الاخبار ج ۱ ص ۲۸۵ . 

(۳) الشوری : ۳۷ . 

(۴) الماگدة : ۷۲ . 

(۵) یوسف : ۸۷ ۰ 

. ٩٩۰ : الاعراف‎ )۶( 

(۷) زاد فى العیون بعده : فى قوله تمالی حعاية قال عیسی عليه السلام : « وبراً 
بوالدتی وام یجملنی جباراً شقياً » . والاية فى سورة مریم : ۳۲ . 
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« فجزاؤه جہنم خالداً فيها» إلى آخر الاية (۱) و قذف المحصنات , لان" الثهتبارك 
وتعالى يقول : « لعئوا في الد"نیا و الااخرة ولهم عذاب عظيم » (۲) و أکل مال 
اليتيم ظلمأ لقو له عز" وجل : «نما باکلون في بطو نوم ناراً و سيصلون سعير آ»(۳). 

و الفراد من الز حف لان الله عن "وجل یقول « و من يو لوم يومد دبره 
إا متدر فأ لقتال أو مشأ إلى فئة فقد باء بغضب من الله و اا حنم و بنّس 
المصير » )٤(‏ . 

وا کل الر بوالان اه ع وحل" ول : « الذین یاکلون الربوا لایقومون 
الا كما یقوم الذي یتخطه الث.طان من المس"»(ه) والسحر؛ لاان" الله عز“وجل* 
يقول : « و لقد علموا لمن اشتراه ماله في الا خرة من خلاق »(3) . 

و الر ”نا لان الله عز"وحل" یقول : د و من یفعل ذلك یلق أثام أ © یضاعف 
له العذاب یوم القيامة و بخلد فيها مپاناً ۵ الا من تاب» (۷) . 

و اليمين الغموس (۸) لان" الله عز"وجل"* يقول : « ان" الذين یشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثمناً قلي أولئك لاخلاق ليم في الااخرة » (ه) و الغلول : یقول الله 
عزتوجلة : « ومن يغلل یأت بماغل" يومالقيمة » (۱۰) . 


. ٩۴ : النساء‎ )۱( 

(۲) الثور : ۰۲۳ وفىالمصدرين ذكرتمام الاية بصدرها . 
(۳) النساء : ۱۰ . 

٠ ۱۶ : الانفال‎ )۴( 

(۵) البقرة : ۲۷۵ . 

(۶) البعرة : ۱۰۲ . 

(۷) الفرقان ۶۸ - ۷۰ . 

(۸) اليمين الفه‌وی : التی تفمس صاحبها فى الاثم . 

(ة) العمران : ۷۷ . 

(۱۰) آل عمران : ۱۶۱ . 
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و منع الز كاة الفروضة , لان الله عن “وجل يقول : «فتکوی بها جیاههم 
و جنوبوم » (۱) و شادة الز ود و کتمان الشهادة (۲) لاان" الله عز"وجل؟ یقول : 
دو من یکتمپا فانه أثم قلبه » (۳) . 

و شرب الخمر لان الله عز وجل عدل بها عمادة الا وئان(ع) وترك اأصلاة 
متعمدا لا ن رسولاله ري قال: « من ترا لصلاء متعمّدآ(۵) فقد بريهن ذمة الله 
وذمّه دسوله» و نقض‌العید وقطيعة ال "حملا ن الله عز وجل يقول: دا وائك لمم اللعنة 
و لهم سوء الدار )٩(>‏ . 

فخرج عمرو وله صراخ من بکائه , وهو یقول : هلك من قال برأيه , و 
نازعکم في الفضل و العلم (۷) . 

۷ ع : بالاسناد المتقدم ٠‏ عن أبي عبدالله یل قال : قتل النفس من 
الکباگر لاان الله عز وجل" یقول : « ومن يقتل مؤمناً متعمتدآفجز اوه جهنم خالداً 
فيها و عضب الله عليه و لعنه وأعد" له عذاياً أليمأ » (۸) . 





. ۲۵ : براهء‎ )١( 

(۲) زاد فی‌المیون : لان الله عزوجل يقول : « والذین لایشهدون الزور » . والابة 
فى الفرقان : ۷۳ . 

(۳) البقرة : ۲۸۳ . 

(۴) يعنى قرن بها عبادة الاوثان كما قال الله تعالی فى سورة الماگدة : ٩۰‏ یا ايها 
الذین آمنوا انما الخمروالمیسر والانصاب والازلام دجس من عمل الشيطان » . 

(۵) زاد فى بعض النمخ : اوشىه مما فرض الله . 

(۶) الرعد : ۲۵ . 

(۷) علل‌الشرائم ج ۲ ص ۷۸ واللفظ له , ورواه الصدوق فی‌الفقیه ج ۳ ص۳۶۸ 
وقد ذ کر نا فی‌مقدمة بعض المجلدات أن الم لف رحمه الله اذا أخرج الحدیث من مصادر 
متعددة , جمل لفظ الحدیث من المصدر الذی يذكره أخيراً . فلاتننل . 

(۸) عللالشرائع ج ۲ ص ۱۶۴ , والاية فی‌النداء : ۹۴ . 


4 ع : بالاسناد التقدم , عن آبي عبدالله تت قال : قذف المحصنات 
من الکبائر, لان" الله عن وجل" يقول : « لعنوا في الدثنيا و الاآخرة و لهم عذاب 
عظيم » (۱) . 

آقول : الظاهر أن هذین‌الخرین حزء ان من خبر عمرو بن عسد فراقه 
على الا بواب (۲) . 

6-۰ : في علل ع بن سنان أن“ الرضا عليه السام كتب إليه فيما كتب 
عن جوان مسائله : جرتم الله عزتوجل” الفرار من الزحف u‏ لا فيه 
من الوهن في الدين , و الاستخفاف بالرسل والا ئة العادلة » وترك نصرتهم على 
الا عداء . والعقوبة لهم على إنكار ها دعوا إليه من الاقراد بالربوبية > و إظبار 
العدل , وترك الجور ؛ وإماتة الفساد, ولما فى ذلك من جرأة العدو" على المسلمين 
وها يكون في ذلك من السبي و القتل . و إبطال دين الله عز" و جل و غيره 
من الفساد . 

و حرم التعراب بعد الپجرة للرجوع عن الدين ٠‏ وترك الموازرة للا نبياء 
و الحجج 6 , و ما في ذلك من الساد , و إبطال حق" کل ذي حق ء لا لعلة 
سکنی البدو ' و لذلك لوعرف الرجل الدین كاملا لم یجز له مسا كئة أهل الجهل 
للخوف عليه؛ لا ته لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم .و الدخول مع أهل الجبل 
والتماديني ذلك (۳) . 

۱ ل : في خبرالا عمش عن ااصنادی ت : الکباثرمحرمة وهي الشرلد 
بالله عز وجل" ,و قتل النفس التي حر م الله » و عقوق الوالدین . و الفراد من 


(۱) عللا(ثرالم ج ۲ ص ۱۶۵ - ۱۶۶ وآلاية فىالنور : ۲۳ . 

(۲) وهكذا ذكر بالاسناد المتقدم عن آبی عبد الله عليه السلام قال : عوّوق الوالدین 
من الكبائر . لان الله عزوجل جعلالعاق عصياً شمّياً , راجع عل لالشرائع ج ۲ ص۶۵١‏ . 

(۳) عللالشرائم ج ۲ ص ۱۶۶- ۱۶۷ ۰ وفى علل محمد بن سنان المذكور تمامها 
فىالعيون ج ۲ ص ٩۲‏ و۳٩‏ . ذكر شطر آ خرمن الکبائر . 


الزحف , و أ كل مال اليتيم ظلما , و أ كل الربوا بعد البينة , و قذف الحصنات 
و بعد ذلك الزنا , و اللواط . و السرقة , وأكل الميتة ,و الدم , ولحم الخنزير, 
و ما ا هل لغير الله به - من غير ضرورة . وأ كل السحت ' و البخس في المکیال و 
الیزان ,و الميسر ‏ و شهادة الزور , و الیأس من روح الله , والا من من مکر الله 
و القنوط من رحمة الله . و ترك معاونة الطلومی ٠‏ و الر کون إلى الظالمی ؛ و 
الیمن الغموس " و حبس الحقوق من غير عسر , و استعمال الكبر و التجبر , و 
الکذب . و الاسراف و التبذیر , و الخيانية , و الاستخفاف بالحج , و المحارية 
لاو لماء الله عز وحل . 

و الملاهي التي تصد" عن ذكر الله تبارك و تعالى مكروهة »كالغناء وضرب 
الا وتاد , و الاصراد على صغائر الذنوب . ثم" قال تج « ان" في هذا لبلاغاً لقوم 
عابدين » )١(‏ . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله : الكبائر هي سبع , و بعدها فكل“ ذنب كبير 
بالاضافة إلى ما هو أصغر منه , و صغير بالاضافة إلى ما هو أكبر منه (۲) و هذا 





(۱) الخصال ج ۲ ص ۱۵۵ . 

(۲) قال الله تبارك وتعالی , « ان تجتنبوا کباثر ماتنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 
و ندخلکم مدخلا کر یماً » . 

قال الطبرسی : اختلف فی‌معنی الكبيرة ؛ فقيل : کل ما آوعد الله تعالی عليه فی‌الاخرة 
عدّاباً وأوجب عليه فى الدنیا حدا فهو كبيرة , وقيل : کل مانهی الله عنه فهو كبيرة عن ابن 
عياس ٠‏ والى هذا ذهب أصحابنا فانهم قالوا : المعاصی كلها كبيرة من حیث‌کانت قبائح لكن 
بعدها أ كبر من بعض ٠‏ وليس فى الذنوب صغيرة ؛ و انما يكون صغيراً بالاضافة الى ماهو 
أكبرمنه , ويستحق العقاب عليه أ كثر. والقولان متقاربان . 

وقالت المعتزلة : لايءرف شىء من الصفائر ولامعصية الا ويجوز آن؛یکون كبيرة فان 
فى تعريف الصفاثر اغراءا بالمعصية لانه اذا علم المكلف أنه لا ضرر عليه فى فعلها ودعته 


الشهوة اليها فعلها. وقالوا : عنداجتنابالكبائر يجب غفران الصغائر ؛ ولایحسن معه سه 


معنی ما ذ کره الصادق يفاني هذاالحدیث من ذ کر الكبائر الزائدة على السبع 
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الموّاخذة بها . 

قال : وليس فى ظاهر :الاية مايدل عليه , فان معناه على مارواء الكلبى عنابن‌عبای 
«ان تجتنبوا الذنوب التى أوجب الله فيها الحد وسمى فيها النار نكفر عنكم ماسوى ذلك 
من الصلاة الى الصلاه ٠‏ ومن الجمعة الى الجمعة . وهن شهررمطان الىشهررمضان . 

وقيل معنى ذلك : ان تجتنبواكبائر مانهيتم عنه فى هذه السورة من المناكح وأ کل 
الاموال بالباطل وغيره م نالمحرمات منأؤل السورة الی‌هذا الموضع وتر كتموه فىالمستةبل 
كفر نا عنكم ماكان منكم من ارتكابها فيما سلف . ولذا قال ابنمسعود : كل مانهى الله عنه 
فى أوال السورة الى رأس الثلاثين فهو كبيرة . 


أقول : قوله تعالى «كبائرماتنهون عنه » بما أضينت «الكبائر» الى «ماتنهون عنه» 
يفيد أن مانهىالله عنه قسمان : كبائر وغير کہا ئر هی بعبارة أخرى صغاير , وأن من‌اجتنب 
الكيائر منهالايوٌاخذ بالصفائر , أبداً؛ بل ولايعاتب لقوله تعالى «و ندخلکم مدخلاکر یما» . 
والمراد الدخول الى الجنة قطعاً من دون ارتياب ؛ و هذا وعد لطيف من الله تعالى بتكثير 
الصغائر لا ن‌الانسان الخاطیء الظلوم الجهول لايتأتىله أن يجتنب الصغائر؛ وكل ماغلب 
الله على العبد فالله أولى له بالعذر . 

يبقى الكلام فىهعرفة الصفاگر من‌الکیای فالاية بممابلتها بين السيئات والكيائر؛ 
وأن اجتناب الكبائر يوجستكفيرا لسيئات توذن‌بان السيئات هى الصغائر. وأنهاانما تكفر 
عند اجتنا با لكبائر: وأما اذاكان الرجل مارفا فاللكبائر ؛ يوٌاخن بكلها صغائر هاو كبائرها 
قضية للشرط . 

ولما جعل ثواب اجتئاب الكبائر الدخول الى الجنة. فيالمةابلة يعرف أ نكل مااوعد 
الله عليه جهنم وعذابها ونارها , فهى كبيرة . و ما نهى عنه فى القر آن الكريم ولم يوعد 
عليه نارجهنم ؛ بل ندب الى تر كه من دون ايعاد بذلك فهى ديمة صغيرة . 

هذا مايمطيه الةر آن‌الکر یم وقدجاء بتأییده أحاديث الفریقیر . وأماالمتكلمون سه 


5-7 كتاب النواهي a‏ 


۳ - ن:قيما کت الر ضا تيغ لامامون من شرائع الدين : و اجتئاب 
الكبائر : و هي‌قتل النفس التي حرم الله عز"وجل" , والزنا , و السرقة » وشرب 
الخمر ؛ و عقوق الوالدین , و الفراد من الز*حف . و أ كل مال اليتيمظلماً .وأ کل 
الميتة , و الدتم , و لحم الخنزیر وها اه لر اشع موعن شوقن وا کل 
اربوا بعد البّئة , و السحت و المیسر » و هو القماد , و البخس في الک ال و 
المبزان » وقذف المحصنات , واللواط , وشهادة الزود ۰ و اليأس من دوح الله » و 
الا من من مکر الله , والقنوط من رحمة الله و معونة الظالمين , و الر کون إليبم 
و الیمی الفموس ؛ و حيس الحقوق من غيرعسر »و الكذب, والکیر » والاسراف 
و التبذیر . و الخيانة , والاستخفاف بالحج" , و المحارية لا ولاء الله تعالى ‏ و 
الاشتفال بالملاهی , و الاصرار على الدنوب (۱) . 

۳ - ٿو : عن أبيه » عن سعد ؛ عن ابن عیسی , عن الحسین بن سعید » عن 
ع بن الفضيل . عن الرضا ي في قول الله تبادك و تعالى « إن تجتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه نكفار عنكم ساتم » قال : من ا<تنب ماأوعدالله عليه الناد إذاكان 
مت کر عنه ستلاته (؟) . 

۴- ثو : عن أببه , عن‌سعد . عن موسی البغدادي» عن الوشاء ؛ عن أجد 
ابن عمير الحلبی" قال : سألت أبا عبدالله ي عن قول الله عرز وجل" : « إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئئاتكم » قال : من اجتنب ما أوعد الله 
عليه الثار إذا كان مؤمناً كف عنه سیگاته . 

و الكبائر السبع الموجبات النار : قتل النفس الحرام , و عقوق الوالدين 


جب فشأ نهم وماتكلموافيه » أفرأيت هناتخذالهه هواه وأضلهالله علىعلم. واماحدیث‌الاعمش 
ومایاً تی من مكتوب الرضا عليه ا لسلام للمأمون وأمثا له كلها ضعيف لايحتج به خلافاً لکتاب 
الله عز وجل والسنة المقطوع بها . 


. ۱۲۷ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷۱ ثوابالاعمال ص ۱۱۷ ۰ وفى ط‎ )۲( 


و أكل الربوا , و التعرگ بعد البجرة , و قذف المحصنة , وأكل مال اليتيم ‏ و 
الفراد من الز حف (۱) . 

۵ - و : عن أبيه EE‏ بحیی» عن الا شعري . عن‌علي" بنإسماعيل 
عن أحمد بن النضر» عن عباد بن كثير قال : سألت أبا جعفر تي عن الکباش 
فقال : کل شىء أوعدالله عليه الناد (۲) : 

اقول : فاق في بان شرب الخمر أنه أ كبر الکباش 

۶ لو : عن ماحيلويه . عن عمه . عن الكوفي , عن عبداارحمن بن 
عل » عن أبي خديحة , عن 1 ی عبدالله ت قال : : الكذب على الله 8 "ول" ˆ وعلى 
رسوله وعلى الا وصياء كلل من الكبائر (۳) . 

۷ - شى : عن جابر , عن أبي جعفر ت في قول الله : «و من يغفر 
الذنوب إلا" الله ولم يصر “وا علىما فعلوا وهم یعلمون» (4) قال : الاصراد أن یذنب 
العبد ولا يستففر , ولا ي<داث نفسه بالتوبة ؛ فذلك الاصرار (ه) . 

۸ - شى : عن میستر ٠‏ عن أ بى جعفر ب قال : كنت أنا وعلقمة الحضرمي 
و آبوحسان العجلي وعبدالله بن عجلان ننتظر أباجعفر تج فخرج علينا فقال : 
مرحباً و أهلا , والله إنى لأ حب“ ديحكم و أرواحكم » واٍنکم لعلى دين الله 

فقال علقمة : فمن كان علىدين الله تشرد أنه من أهل الجنَة ؟ قال : فمکث 
هنيمة | ثم" ] قال : نو روا أنفسكم' فان لم تكونوا قرفتم الکبائر, فأنا أشهد . 

قلنا : و ما الکباگر ؟ قال : هي في کناب الله على سبع ؛ قلنا : فعد هاعلینا 
حعلنا فداك ! قال : 


. ۷۱ ثواب الاعمال ص۱۱۷ وفى ط‎ )١( 
. ۲۰۵۹ ثواب الاعمال ص‎ )۲( 

(۳) ثواب الاعمال ص ۲۳۵ . 

(۴) آل عمران : ۱۳۵ . 


(۵) تفسير | (میاشی ج ۱ ص ۱۹۸ . 


اج کتاب النواهي ا 


اله ۳1 الله العظيم » و أكل مال الت جف أ كل الريوا بي يعد ٠‏ | الميكنة › وعقوق 
الوالدین , والفر ار من الز حف و قتل المومن ' و قدف اام<صنه ۰ : فاا 
ا أصاب من‌هده شا , قال : فأنتم ادا .)١(‏ 

۱۹ - شی : عن معاد بن كثير ' عن بي عبدالله ت22 قال - 5 معاد ! الکماگر 
سبع » فينا | نزلت , و منااستحقتت , وأ كبر الکبائر: الشرك بالله , وقتل النفس 
الى حرام الله 6 وعقوق الوا لدین 4 و قدف | ام<صنات؛ 3 أكل مالاليتيم 6 والفر ار 
من الزحف وإنكار ا أهل الست 

فأما الشرك بالل فان" الله قال فينا ما قال , وقال رسول الله عبر ما قال 
فكذ بوا اله و کد بوا رسو له ۰ 9 ۳ فتل النفس التي حرثم الله 0 ومد قتلوا الحسين 
أبن على و یدای ۱ وأ عقوق الوالدين فان“ الله قال فى کتابه 1۳ الس“ آو لى 
با لمومنن من نفسمم وأزواحه مهاتهم» )۲ وهوأب لكر يمتهم )۳( وقد عقوا رسول 
الله في دیده وأهل به 

و ما قذف المحصنات فقد قدفوا فاطمة على هنا برهم ؛ و ما أكل مالاليتيم 
فقد دهبوا يفيئنا في کتاب الله غر وخل + واش الذرار من الزحف فقد أعطو | 
أمير المومنن بمعمم غير کارهن تم ر و Al‏ و خداوه 5 م إنكار ا فہدا 
مما لا يتعاحمو وه ۰ 

5 فى مر آخر 5 التعرات هن البحرة () ۰ 

| شي |: عن أ بى خد يجة, عن أ بي عمد الله 2 قال: الكذب على الله وعلیدسو له 
وعلى الا وصیاء للا من الکناثر (۵) 

۰ - شى : عن العباس بن هلال عنأبيا لحسنالرضا تيم أنه ذكر| في ] 





. ۲۳۷ ص‎ ١ تفسيرالمياشى ج‎ )١( 

(۲) الاحزاب : ۶ . (۲) فىالمصدر: هوأب لهم . 

(۴) تهسیرالمیاشی ج ۱ ص ۲۳۷ والتعاجم التنا کروالتظاهر بالعجمة . 
(۵) تهسیرالعیاشی ج ۱ ص ۲۳۸ . 


قول الله تعالی : « إن تجتنبوا کباثر ما تنبون عنه » عبادة الاوان ۰ و شرب 
الخمر » وقتل النفس , وعقوقالوالدین " و قذف امحصنات , و الفراد من‌الز حف 
وأكل مال اليتيم (۱) . 

وفي دواية اأخرى عنه ب : أكل مال اليتيم ظله_اً , و کل ما أو جب الله 
عليه الثار (۲) . 

| شي ]: عن أبي عبدالله يل فيرواية | خری عنه: وإنكار ماأنز لالله: أنكروا 
حا , وححدونا , و هذا لايتعاجم فيه أحداً (۳) ٠‏ 

۱ - شى : عن سلیمان الجه‌فري قال : قلت لا بي الحسن الرضا تال : 
ما تقول في أعمال السلطان ؟ فقال : يا سلیمان الدخول في أعمالهم و العون لهم 
و السعي في حوائجهم عدیل الکفر » و النظر إليهم على العود من الکبائر التي 
يستحق بها الناد )٤(‏ . 

۴۳ - شی : عن السكوني ؛ عن‌جعفر بن عل ۰ عن أبيه , عن على" وَل فال: 
السكر من الكبائر , والحیف في الوصية من الكيائر (ه) . 

۳ ”ب شى : عن غد بن الفضيل ؛ عن أبي الحسن 24 في قول الله : د إن 
تجتنيوا كبائر ما تنرون عنه نکفر عنكم سیتاتکم » قال : من احتنب ما أوعد الله 
عليه الذار - إذا كان موّمناً - کفر عنه سيكاته (د) . 

و قال آبو عبدالله فى آخر ما فسّر : فاقوا الله ولا تجتروّا (۷) . 

۴ - شى : عن کثیر النّوا قال : سأات آبا جعفر بل عن الکباگر , قال : 
کل" شىء أوعدالله عليه الناد (۸) . 

۵ - شی : عن عبيد بن درادة » عن أبي عرد الله 2 قال : سألئه عن 
الكبائر فقال : منها أ كل مال اليتيم ظلماً. و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف 
والحمدلل )٩(‏ . 





(۶-۱) تفسير العیاشی ج اص ۲۳۸ . 
(۸-۷) تهسیرالعیاشی ج ۱ ص ۲۳۹ . 
)٩(‏ تفسیرالمیاشی ج ۱ ص ۲۲۵ , 


۶ جا : عن ابن قولویه عن أبيه , عن سعد ؛عن أبن عیسی ؛ عن عل 
ابنسئان » عن عبدالكر یم إن عمرو 9۰[ بر أهيمبن ناحة البصري” جميعاً قالا : نا 
ميسر قال : قال لي أبو عبدالله جعفر بن عد عم ما تقول : فيمن لايعصى الله 
في أمره و نهيه , لا" أنه يبرء منك ومن أصحابك على هذا الام ؟ قال : قلت : 
و ما عست أن أقول , وأنا بحضرتك ؟ قال : قل ! فاني أنا الذي آمرك أن تقول 
قال : قلت : هو في الثار ؛ قال : يا مسر ! ما تقول فيمن يدين الله بمسا تدینه 
به » وفيه من الذ“ نوب مافي الناس, الا" أنه مجتاب‌الكبائر ؟ قال : قلت : وماعست 
أن أقول وأنا بحضرتك ؟ قال : قل ! فانى أنا الذي آمرك أن تقول' قال: قلت: 
في الجنّة . 

قال : فلعلك تتحر*ج أن تقول هو | في الجنّة ؟ قال : قلت : لا ۰ قال : 
لا تحرج فانه في الجنة , إن" الله يقول : «إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه نکفر 


عنكم سیگاتکم وندخلكم مدخلا كريماً » (۱) . 


(۱) مجالس المفيد ص ۹۸ - ۰۹٩‏ ومابين العلامتين كان ساقطاً ومحله بياضاً . 


‌ ك7 569 باب الز نا ۱۷ 


ومو ووم وسنو و م و ومن ممه د مون CCGA‏ ی 


7۹ 
ه (رباب الز نا)) ه 
الا بات : الانعام: 2 ولا تقر بو | افو احش ۳ طهر هنأ ومايطن .)١(‏ 
اسری Yon:‏ تقر بوا الز زا انه‌کان فاحشة وساء ا (۲). 
النور :« ولا تكرهوا فتياتكم على المغاء إن اردن ا لشتغوا عرض 


الحيوة الدأنيا و من یکرهپن" فان" الله من بعد | كراهن" غفود رحيم (۳) . 


)۱ الا نعام : ۱۵۱ . 

(۲) آسری : ۳۲ . 

(۳) النور : ۳۳ و عنوان الاية فى الباب بناء على مااشتهر بين المفسر ين أن البناء 
المذكون فى هو ار 

قال الطیرسی : « ولاتکرهوا فتیاتکم» : آی اماءكم وولایدکم «علی‌البناه» أى على 
الز نا دان آردن تحصنا» آی تعففا وتزویجاً , عن این‌عباس ١‏ و انما شرط ارادة التحصن 
لان الا کر اه لا يتصور الاعند ارادة التحصن , فان لم ترد التحصن بغت با طبع . فهذه 
فائدة الشرط . 

قال : قيل ان عبدالله بن أبىكان له ست جوار يكرههن علىالكسب بالزنا ؛ فلما نزل 
تحريم الزنا أتين روا الله صلىالل علیه وآله فشكون اليه فنزلت الاية . 

وقال فى « ومن يكرههن» أى ومن يجبرهن علیالز نا من سادتهن «فان‌اله من عد 
اکراههن غفور للمکرهات لاللمکرء. لان الوذو علیه « دحیم » بهن. 

ويرد عليه أن مهرالبغىأى الزانية حرام بالکتاب والسنة فکیف يصح التعبير عن 
ابتفائه يقوله تعالى د لتبتفواعرض الحياة الدنيا» من دون أى نكيرعليه فالصحيح كما هو 
الفلاهر بقرينة الاية المتقدمةعليها وصدر هثه‌الاية نفسها آن‌المراد بالبغاء : مطلقالكسب 
الحلال , ولازمه عدم التحصن : بمعنى الخروج من البيت . 

فالقر آن العزيز ب بعد ماندب فى الاية المتقدمة الى نكاح العياد والاماء بقوله 
د وأنكحوا الايامىمنكم والصالحين من‌عبادکم وامائكمءالاية؛ فصل بين العباد والاماء سم 
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الفر قان : ولا «ز نون و من يفعل ذلك يلق أثاماً © بضاعف له العذاب يوم 
القيامة و يخلد فيه مماناً ۵ إلا" من تاب و آمن و عمل صالحاً فا و لك يبدل الله 
سينا نهم <سنات وكان الله غفوراً رحيماً (۱) . 

9 فى :عن ابن إدديس ء عن أبيه , عن ابنأبي الخطاب ؛ عن المغيرة بن 
عل .عن بكر بن خنیس ۰ عن ابي عبد الله الشبامي .عن, توف البكالي » عن. 
أميرالمؤمنين بل قال : كنب من زعم أنه ولد من حلال و هو يحب الز'نا 
و كذب من زعم آنه يعرف الله عز" و جل و هو مجترىء على معاسي الله کل" 
يوم وايلة (۲) . 

-٣‏ لى (۳) : عن الفامي' , عن عل الحميري ؛ عن أبيه » عن عن بن عبد 
الجبار , عن ابن رياط ١‏ عن الحضرمی ٠‏ عن الصادق ي قال : بر "وا آباء کم 


ىهذه الاية » فقال فى خصوص العباد : « والذین يبتفون. الكتاب مماملکت آیمانکم 
فكاتبوهم ان علمتم فیهم خيراً و آتدهم من مال الله الذی آتاکم» فندب السادات الى مكاتبة. 
العباد وان كانت مستازمة لشرب الماد فی‌الادض والتشاغل‌بالحرف والصنايع المتعبة , لان 
شأن الرجل هوذلك . فبالمكاتبة یصل السيد الى ماانفقه أوأماه من قيمة العید. والعبد يصل 
الى مطلوبه وهو الحرية . 

ثم قال فی‌خصوص الاماء : ولا تكرهوا فتياتكم على البناء و تحصیل المال بالشرب 
فى الارض والبر از الى الاسواق ان اردن التحصن فى البيوت » لان شأن المرءة التحصن 
فىالبيوت و خدمة المنزل فلاينيغى اكراههن على خلاف ذلك ابتغاء لحطام الدنيا الدنية , 
د من يكرهون بعد هذاالتنبیه « فان الله من بدا کر اههن غفون دحیم» لايؤاخذهم على ترك 


ج و 


مأْینبفی من تحصينهن و 3 ار :کاب مالاینبفی هن ابرازهن الى الاسواق 2 اجبارهن على 
تحصیل المال . 


(۱) الفرقان : ۶۸ ۷۰ . 
(۲) آمالی الددوق ص ۱۲۶ فى حديث . 
(۳) آمالی الصدوق ص ۱۷۳ . 


بش ۔ باب الزنا -.15- 


یب كم أبناق کم : و عفتوا عی نساء الاس تعف؛ نساو کم (۱) . 

 »©‏ لىی : عن ابن مسرود , عن ابن عاص ؛ عن عمه ۱ عن الا زدي" . عن 
إبراهيم الكرخي ' عن الصادق جل قال : علامات ولد الز نا ثلاث : سوء المحضر 
و الحنين إلى الز نا . و بفضنا أهل البيت (۲) . 

م لی : عن أبن ‌المغيرة , عن حد ه [ عن جد | عن السكوني . عن الصادق 
عن آبائه ٤ل‏ قال : قال رول الله ليه : أر بع لا تدخل بیتاً واحده منهن” الا" 
خرب ولم يعمر بالبر كة : الخيانة. والسرقة' وشرب الخمر والز نا (۳) . 

اقول : قد مضى فى الا يواب التقد مة بأسانيد اأخرى (4) . 

© - فس : فى دواية أب والجارود . عن أبي حعفر بلي فى قوله تعالى : 
دولا تقر بوا الز نا انه كان فاحشة » یقول : معصية د و مقتاً » فان الله يمقئه 
و سقضه عن قال : « و ساء ناز » هو اده الان عذاباً و و الزنا من اکر 
الكمائر (۵) . 

۶ فس : عن ابن ا عم » عن هشام بن سالم ٠‏ عن آبي عمد الله ا 
عن النبی تاق قال : لما اسري بى مررت بنسوان معلقات بشدیهن" فقلت : 
من هوّلاء يا حبرئیل ؟ فقال : هؤلاء اللواتی يورثن أموال أزواجهن أولاد 
غير هم . 

ثم“ قال رسول الله ترا : اشتد" غضب الله على امرءة أدخلت على قوم في سيم 
من ليس منبم , فاطلع على عوداتهم ,و أكل خزاشنهم (5) . 

(۱) ورواه فىالخصال ج ۱ ص ۲۹ . 

(۲) آمالیالصدوق ص ۲۰۴ . 

(۳) آمالیا(صدوق ص ۲۳۹ . 

(۴) بل اڭ فى باب حرمة شرب الخمر تحت الرقم ۲ . 

(۵) تهسرالءمعی ص ۳۸۸۱ . 


)۶( تسیر ا(همی ص ۷۲۱ ۳ فى و رت المعر اج 


۷- ل : عن بيه ٠‏ عن الحميري . عن بر اهیم بن مپزیاد » عن آخیه " عن 
فضالة , عن سلیمان بن درستويه , عن عجلان . عن أبى عبدالله ج 5-ال 
ثلائة یدخلمم الله النار بغير حساب : إمام جائر ,و تاجر کذوب , وشیخ زان . 
الحیر (۱) . 

۸- ل : عن ابن الولید , عن عل العطثار , عن الا شعري » عن أبى عبداله 
الرازي" ٠‏ عن اللۇلۇي" , عن الحسين بن يوسف ' عن الحسن بن زياد العطار قال : 
وال از عمد الله اسهم : ثالاثةنى حرد 1 ءز "وجل" إلى أن يفرع 1 من الحساب : 
دجل لم ي بزنا فط , ورجل ام يشب ماله پرباقط . و دجل ام يسع 
فيهما قسط (۱) . 

٩‏ - ل :عن ابن الوليد , عن سعد عن الاصبهاني > عن اطئقري » عن غير 
واحد » عن أبي ديد الله 2 قال : قال لنبی" : أن يعمل ابن آدم عملا أعظم 
عند الله تبارك و تعالی من دجل قتل نبیاً أو إماماً آوهدم الکعبة النى جعلب ال 
عز"وجل" قبلة لعباده , أو آفر غ ماءه في امرءة حراماً (۳) . 

6 فس و الذین لایدعون مع الله إلا آخر و لا يقتلون النفس التي 
درام الله إلا با ادق" ولایز نون وەن قعل ذلك باق أثاماً (۶) وأثاماً وادمنأودية 
جنم من صعر مدان ۱ قد اما خر ٤‏ جهنم ¢ ون فد من عمك غير الله ۰ وهن 
قتل النفس التى حرم الله ٠‏ ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب « الا من 
تاب و آمن » إلى قوله : « فانه يتوب إلى الله متابأ » يقول لايعود إلىشيء من ذلك 


باحلا(ص ونة صاد 49 (۵) ١‏ 





(۱) الخصال ج ١‏ ص .ع. 
(۲) الخصال ج ۱ ص ۵۰ . 
(۳) الخصال ج ۱ ص ۵٩‏ . 
(۴) الفرقان : ۶۸ - ۷۱ . 
(۵) تسیر القمی ص ۴۶۸ . 


ج 71 ٩‏ - باب الزنا عات 


- ل : عن ماحملو به , عن عل العطار ۰ عن 1 شعري . عن ابن هاشم 
عن الفارسي , عن سلیمان بن حفص البصري » عن جعفر بن عل لام قال : قال 
رسول الله يلش : ما عجت الا رض إلى الله عر "وجل" اعجيجها من ثلاثة : من دم 
حرام يسفك عليها ٠‏ أواغتسال من زنا , آوالنوم عليها قبل طلوع الشامس )١(‏ . 

؟٠‏ - مع (۲) ل : عن ابن مسرود ٠‏ عن ابن عامر» عن عمّه » عن‌الا زدي 
عن ابن عميرة , عن الصادق تلم قال : من شغف بمحيئّة الحرام وشهوة الز نافهو 
شرك شيطان . 


م قال : ان" لولد الز نا علامات : أحدها بفضنا أهل البيت » و ثانيها آنه 


بحن" إلى الحرام الذي خلق منه » الخير (۳) . 

آقول : مضی في باب جوامعالمساوي .)٤(‏ 

۳ - ل : عن جعفر بن علي ۰ عن جده علي بن عبدالله بن المغيرة » عن 
على" بن حسان ' عن عمه عبد ا أرحهن بن کثر ۰ عن أبي عمد الله یم قال : إذا 
فشت أربعة ظهرت أدبعة : إذا فشا الزنا ظبرت الزلازل . و إذا أمسكت الزكاة 
هلكت الماشية . وإذا جار الحكام ق‌القضاء أمسك القطر من السماء , وإذا خفرت 
الذمّة نصر المشر کون على السلمی (ه) . 

۴ - ل : عن الفضل‌بن الفضل الكندي . عن أ<مد بن سعيد الدهشقی" 
عن هشام بن عم-ار عن مسلمة بن علي ٠ ١‏ عن الا عمش . عن شَقَءق ۰ عن حديفة 
ال : قال رسول الله بل : معشر المسلمين یا کم و الز نا فان" فيه ست خصال : 


(۱) الخصال ج ۱ ص ۶۲٩‏ . 

(۲) معانى الاخبار ص ۴۰۰ . 

(۳) الخصال ج ۱ ص ۱۰۲ . 

(۴) لا يوجد فى باب جوامم المساوی . 
(۵) الخصال ج ۱ ص ۱۱۵ . 


-۲۲- کتاب النواهی ج ۷ 


NE‏ وثلاث فى الا خر : فأما لني ف الدنيا : فاه يدهب پالمهاء "و یورث 
الفقر ۳ ینقص العمر ؛ و أمًا النى في الاآخرة : فاده يوجب سخط الرأب ١‏ وسوء 
الحسان , والخلود في الدار . 

7 قال النبی* بلا : + سوالت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم و في العذاب 
هم خالدون» )١(‏ . 

۵ - ل : فیما أوصى به المي“ ميم علي : با على“ في الز نا ست" خصال : 
ثلاث منها في الد*نیا ' و ثلاث في الااخرة : فأمًا التي في الدثنيا فيذهب باليهاء ,و 
يعجل الفناء , ويقطع الرزق 'وأمًا التي في الا خرة : فسوء الحساب » وسخطالرجن 
والخلود في الثار (۲) . 

۶- 2 : عن على" بن حاتم ؛ عن أبي ل النوفلي ٠‏ عن أحمد بن هلال 
عن ابن أسباط ' عن أبيإسحاق الخراساني” + عن أبيهأن” علي چ قال : ایا کم 
و الز نا , فان" فيه ست خصال , و ذكر مثله . و فيه « الأواتي » في الموضعين 
ديقطع الرزق الحلال ؛ و یعجل الفناء إلى الثار» (۳) . 

۷ - ثو (۴) ل : عن ماجیلویه , عن عمه, عن الکوفی ' عن‌ابن فضال , 
عن القد اح . عن أبي عبدالله عليه السلام قال : للزانی ست" خصال ثلاث في 
الدنيا و ثلاث في الااخرة : فأما النى فى الد نيا فاته يذهب بئور الوجه » ویورث 
الفقر, ویعجتل الفناء, وأماالتی فيالاآخرة فسخط الر ب جل" جلاله,وسوءالحسان 
و الخلود نی الناد (ه). 

سن : عل بن علي > عن أبن فضال مثله (<) . 


(1١9؟)‏ الخصال ج ۱ ص ۱۵۵ . 
(۳) علل الشرایم ج ۲ ص ۱۶۵ ۰ 
(۴) ثواب الاعمال : ۲۳۴ . 

(۵) الخصال ج ۱ ص ۱۵۵ . 

(۶) المحاسن ص ۱۰۶ . 


ا 4 - باب الز نا ا 


أقول : قد مضى في باب | ذم | السكؤال )١(‏ عن الصنادق لي أن الله 
أعاذ شيعتنا من أن يلدوا من الزنا » أويولدلهم من الزنا (؟) . 

و في باب | صول الکفر(۳) في وصيته لعلی ي#: ياعلي' كفر بالله العظيم من 
هذه الاأمّة عشرة : وذكر منها نا کح المرءة حراماً في دبرها , و من نكح ذات 
محرم منه (5) . 

۸ - ل :عن سعيد بن علاقة . عن أمير المؤمئين ت قال : الز نا 
يورث الفقر (۵) . 

آقول : قد مضى في باب‌جوامع المساوي وما يو جب غضبالله منالذنوب‌عن 
أبي جءغ ريم أنه قال : وجدت نی کناب على" إل إذاظهر ا لزنا من بعدي ظهرت 
موتة الفحأة (3). 

وعن أبيعبدالله ج قال: الذنوب التى تحمس الرزق الزنا(») . 


با 


(۱) فى النسخة باب السوّال و لم نجد فى البحار باباً بهذا العنوان . نعم یا تى 
فى ج ۶ كتاب الزكاة الباب ثِ باب دم السو ال جوا با لکف و من المخالفين وما 
يجوز فيه الوال . 


(۲) راجم الخصال ج اص ۱۶۳ ۰ ومثله فى ص ۱۰۷ و ۱۰۵۹ . 
(۳) داجع ج ۷۲ ص ۱۲۱ . 


(۴) راجع الخصال ج ۲ ص ۶۱ 

(۵) الخصال ج ۲ ص ٩۴‏ . 

(۶) لا یوجد فى باب جوامم المساوی بل‌فی باب علل المصائب والمحن‌والامر اض 
ج ۷۳ ص ۳۶۹ أخرجه من الکافی ج ۲ ص ۳۷۴ و ج ۵ ص ۵۴۱ وأمالى الطوسی ج ۱ 
ص ۲۱۴ . علل الشرایم ج ۲ ص ۲۷۱ ۰ ثواب الاعمال ص ۲۲۵ . آمالی الصدوق 
ص ۱۸۵ . 


الاختصا ص۲۳۸ . 


-١8 000‏ ع: في علل ته بن سنان » عن‌الرضا تيم : حرم الز نا لحا فيه من 
الفساد من‌قتل الا تفس , وذهاب‌الا نساب, وتركالتر بية للا طفال » وفساد المواريث 
وما آشه ذلك من وجوه الفساد (۱) . 

5 : قد مضی في باب حب الدثنيا عن أبي جعفر ب آن؟ ال ی تال 
قال : ني جبرگیل آنء ردیح الحنة توجدمن مسر ة ة الف عام ما بجدها و .9 

مني ر<م ؛ ولاشيخ زان (۲) . 

۰ ٿو : عن آببه " عن سعد » عن البرقي" > عن عداة من أصحابئا ٠‏ عن 
الميثمي » عن بشير الدهنان , عمسن ذكره » عن ميثم دفعه قال : قال الله عز"وجل": 
لا اقل رحهتي من تعر “ض للا يه ان الكاذية , ولا ادني 9 يوم القيامة من 
كان زان (۳) . 

١‏ ثو : عن أبيه , عن سعد ؛ عن البرقي ؛ عن عل بن عبد الحمید » عن 
ابن حميد » عن أبيحهزة ؛ عن آبي‌جعفر ب قال : قال رسول الله يلاي : ثلاثة 
لا يكأمهم الله عن وحل* يوم القرامة و لاینظر إ لبهم ولایز کیم ولهم عذاب أليم : 
شيخ م ذان, وملك حيار , ومقل" محتال (5) . 

شی : عن الثمالي مثله (ه) . 

۴ - ٿو : عن أبيه ؛ عن سعد » عن عل بن عبدالجیاد » عن بنعميرة:عن 
عن ابن حازم » عن أبي عبدالله ب قال : قال : مدمن الزنا و السرق و الشترت 
کعا بد وثن (<) . 





(۱) علل الشرايع ج ۲ ص ۱۶۵ . 

(۲) داجع ج ۷۳ ص ۲۰۳ ۰ آخرجه عن ممانی الاخبار ص ۲۰۰ . 
(۳) ثواب الاعمال ۱۸۹۵ . 

(۴) ثواب الاعمال ۲۰۰ 

(۵) تفسير العیاشی ج ١‏ ص ۱۷۹ . 

(۶) ثواب الاعمال ص ۲۱۸ . 


ج ۷٦‏ باب الزنا 560 


۴ - ثو : عن أبن الوليد ؛ عن ابن متيل ؛ عن البرقي ١عن‏ يحيى بن 

المغيرة عن حفص قال : قال زید بن على" : قال أميرالموٌمئين صلوات الله عليه 

وآله : إذا كان يوم القيامة أهب الله ریحاً منتنة بتاذی بها أهل الجمع » حتى إذا 

همت أن تمسك بانفاس الناس , ناداهم مناد : هل تدرون ما هذه الریح التي قد 
آذتکم ؟ فيقولون : لا ۰ فقد آذتنا , وبلغت ما کل" مبلغ . 

قال : فیقال : هذه ديح فروح الزناة » الذين لقوا الله بالز نا » ثم" لم 
يتوبوا , فالعنوهم لعنهم الله ۰ فلا یبقی في الموقف آحد الا قال : اللهم" العن 
از ناة (۱) . 

۴- ٿو : عن ابن المتو کل ؛ عن عد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن عل » عن 
عثمان بن عيسى » عن ابن میکال » عن عل بن مسام ٠‏ عن أبي عبدالله ی قال : 
ثلاثة لا يكأمهم الله عز"وجل ولایز کنیمم وام عذاب أليم: منهم المرءة التي توطيء 
فراش دوجها (۲) . 

سن : عنعثمان بن عيسى مثله (۳). 

, ٿو : عن أبيه  رحمه الله -عن علي ؛ عن أبيه . عن ابن أبي عمير‎ - ٥ 
عن معاوية بن عمتاد . عن صباح بن سيابة قال : كنت عند أبىعبدالله ج فقيل‎ 
له : يزني الزانی حين يزني وهو مومن ؟ قال : لا ۰ إذا كان على بطذها سلب‎ 
الايمان منه , فاذا اقام ردة عليه , قال : فانه إن أداد أن يعود ؟ قال : ما أکش‎ 
. )4( من یم" أن يعود ثم" لایمود‎ 


سن : عن ابن ابي محر فل زه 1 





. ۲۳۴ ثواب الاعمال ص‎ )١( 
. ۲۳۵ ثواب الاعمال ص‎ )۲( 
. ١١م المحاسن ص‎ )۳( 

(۴) ثواب الاعمال س ۲۳۴ . 
(۵) المحاسن ص ۱۰۷ , 


۶ - و اع امن عن عل العطار ٠‏ عن آجمن بن د » عن ابن فضال › 
عن عبيد بن زرارة * عن عبدالملك بن أعين قال : سمعت با جعفر بل یقول :إذا 
زنا الرحل ی ب ذكره فعملا حمیعاً , وكانت النطفة واحدة , و خلقمنها 
الولد ویکون شرك شطان (۱) . 

۷ - ٿو : عن ماجیلویه ' عن على ٬عنأبيه‏ .عن ابن أبيعمير + عنإسحاق 
ابن هلال , عن أبي عبدالله ج قال : قال أمير المؤمنين لضم : ألا احبر كم 
با کیرالزنا ؟ قال : هي اعرءة وطیء فراش زوجها فتأتی بولد من غیره فتازمه 
زوجما » فتلك التی لایکلمها الله ؛ و لا ینظر إلا يوم القيامة و لای ز كما ولا 
عذاب أليم (۲) . 

سن : عن ابن أبيعمير مثله (*) . 

شی : عن اسحاق مثله )٤(‏ . 

۸ - و : عن أبن البرقي ؛ عن أبيه , عن جداء ' عن أبيه ل البرقی 
عثمان بن عیسی ' عن علي" بن سالم , عن أبي عبدالل ي قال : ان أشىة ۳ 
عذاباً يوم القيامة رجل اه نطفته في رحم تحرم عليه (ه) . 

سن : عن بيه ٠‏ عن عثمان بن عيسى مثله (<) . 

4 - ثو : بهذا الاسناد ' عن أحمد بن البرقي » عن ابن فضال ۰ عن ابن 
بكير قال : قلت لا بي جعفر ت : في قول ردول الله عرق : إذا ززا الرجل 


(۱) ثواب الاعمال ص ۲۳۵ . 

(۲) المصدر ص ۲۳۵ . 

(۳) المحاسن ص ۱۰۸ 

(۴) تفسير العياشى ج ۱ ص ۱۷۸ و فيه اسحاق بن أبى هلال . 
(۵) ثواب الاعمال ص ۲۳۵ . 

(۶) المحامن ص ۱۰۶ . 


۷٦ 2‏ 656ل ياب الز زا ۷~ 


فارقه روح الايمان » قال : قوله عز وجل" : « وآندهم بروح منه » (۱) ذلك الذي 
هار وھ (۲ ۲ 

سن : عن ابن فضال مثله (۳) . 

۰ سن : عن عل بن على , عن ابن فضال › عن القد اح , عن ابي 
عمد الله عليه السكلام قال : وال عقوت لا ده 8 ا لا رن ! فاو ان الطير رن 
انا در ز ۵ )€( : 

وم = سن : ف رواية أب عميدة : عن أبي جعفر 2 فال 1 وحد نا في کتاں 
علي" تا قال : قال رسو [الله َو : إذا کثر الزنا كثر موت الفجاة (ه). 

۴۲ - سن : عن علي إن عمد الله ۰ عن التفلسي ٠‏ عن السمندي عن ابي 
عبدالل ل قال : لماأقام العالمالجدار أوحىالله إلىموسى آنی‌مجازالا بناء بسعي 
الا باء إن خير فخير ؛ وان شر فشر ,لا تز نوا فتزني ساو کم و من وطيء فرش 
اس يء مسلم وطی۶ فراشه .كما تدين تدان (50) . 

۳ سن ۰ في دواية آبی. حمزة ٠‏ عن آبي <عفر م وال اد حی الله إلى 
موسی دن عمران م : لا فزن فیحجب عاك :ورد حي و تغلق آپوان ااسماو ات 
دون دعائك (۷) . 

م۳ سن : عن یه ٠‏ عن أبن فال عن أبن يكير ۱ عن زرارة ؛ عنعءك 
الملك بن أعين قال : سمعت أن حعفر م بثول: ادا ر زا الر “حل ال اامطان 
ذ کره Yas‏ جنا ۱ وکا نت النطفة و ا-حدخ 0 فخاق مما فسکون‌شر * شہطان(۸). 

۵ - سن : عن !می إن المغمرة ۰ عن حفص قال :وال ريد بن على : 


قال امیرا لمومنن RAY‏ : ادا كان و القأمة اھب الله رحا مره اد ی ب 


(۱) المجادلة : ۲۲ . 

(۲) ثواب الاعمال ص ۲۳۵ . 
(۳) المحاس ص ۱۰۶ . 
(۸-۴) المحاسن ص ۱۰۷ . 


4 کتاب النوا اهي 3 ۷۹ 


۳1 س اذا همت 02 57 بأنفاس الناس , تاداهم ما مناد : ۷ st‏ 
هذه الریح التي قد آذتکم ؟ فیقولون : لا . و قد آذتنا وبلغت منا کل" المبالغ . 

قال : فیقال : هذه ريح فروج الز"ُناة الذین لقوا الله بالزنا » ثم لم يتوبوا 
فالعنوهم لعنهم الله , قال : فلا یبقی في الموقف أحد الا" قال : اللهم” العن 
الزناة (۱) . 

۶ -ضا : اعلم أن" الله عز"وجل" حرم الزنالما فيه من بطلان الا نساب 
التي هي | صول هذا العالم و تعطیل الماء ثم (۲) . 

و دوي أن" الدفق في الرحم ثم و العزل آهون له (۳) . 

و دوي أنة يعقوت الى کم قال لابنه يوسف : یا ی لاتزن فان“ الطير 
لوزنا لتنائر ريشه . 

و دوي أن الزنا يسود الوجه , و يورث الفقر , و يبتر العمر ۰ و يقطع 
الرزق ؛ و يذهب باليهاء , و يقرب السخط » و صاحبه مخذول مشووم . 

و روي :لا يزني الزاني-تين يزني وهو مؤمن ۰ فسئلعن معنی ذلك ؛ فقال: 
يفارقه روح الايمان في تلك الحال فلا يرجع إليه حتی يتوب . 

۷ - شی : عن سلمان -رحمه‌الله_قال : ثلاثة لا ینظر الله إليهم يومالقيامة: 
الاشمط (ع) الزان و رجل مفلس مرحمختال . ورجل انخذ بمینه بضاعة فلايشتري 
إلا كان و يع إلا بيمين (۵) . 

۴۸ - شى : عن عبدالملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر يلي يقول : 
إذا ذنا الر “جل أدخل القیطان ذکرهءثم" عملا حمیعاً , ثم *تختلط النطفتان «فيخاق 


(۱) المحاسن ص ۱۰۷ . 

(۲) كذا فى نسخة المستدرلاج ۲ ص۵۶۶ واستظهرفی‌هامش‌الاصل «تعطيلالمواريث». 
(۳) داجع المستدرك ج ۲ص ۵۶۷ فقه الرضا : ۳۷ . 

(۴) الاشمط : الذی خالط بیاض رأسه دواد . 

(۵) تسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۷۹ . 


-۲۹- باب الز نا‎ - ٩ E 


الله منپما » فسکون شرك شیطان (۱) . 

م - ضه : قالأميرالمومنين 3 : کذب من زعم أنه دلد من حلال وهو 
يحب الز نا . 

و قال رسول الله تللق : من زنا بامرءة مسامة أو يهودية أو نصرانية أو 
مجوسية حرة أو أمة ثم" لم يتب ومات مصر ا عليه , فتح الله له في قبره ثلاث مائة 
باب يخر ج منه حیعات و عقارب و ثعبان الذار يحترق إلى يوم القيامة . فاذا بعث 
من قمره تأذتى النّاس من نتن ديحه » فیعرف بذلك » و بماكان يعمل في دارالد“ نيا 
حتى يؤمر به إلى الشار . 

۰ - ل : عن أبيه , عن ڪل العطار , عن سهل ‏ عن السياري ؛ عن عد بن. 
يحيى الخز ار عمّن أخبره [ عن أبي عبدالل يضم قال : إن الله عنتوجل” أعفى 
شیعتنامن ست" : من الجنون , والجذام , و البرس , وال بنة , وأن يولدله من ذنى 
وأن يسأل الناس بکفّه (۲) . 

۹ - ل : أبي عن سعد »عن البرقي" ' عن عد"ة من صحابه , عن ابن أسباط 
عن بعض أصحابه , عن آبي‌عبدالله ی قال : ما ابتلی الله به شیعتنا فلن یبتلیهم 
بأديع + بأن یکونوا لغيردشدة. أوأن يسألوا با كفهم » أوأن یوتوا في آدبادهم , أو 
أن يكو ن فيهم أخضر أزرق (۳) . 

۴۳ - ل : (4) ابن الوليد , عن عل العطار » عن الا شعري ١‏ عن أبى عبدالله 
الرازي »عن ابن ا عثمان ؛ عن أبيه ٠‏ عن أبي بصير ۰ عن أبيعيدالله تلم فال: 
أربع خصال لا تکون في مؤمن: لایکون مجنوناً , و لايسأل على أبواب الناس؛ ولا 


(۱) تفسير العياشى ج ۲ص ۲۹۹ . 
(۲) الخصال ج ١‏ ص ۱۶۳ . 
(۳) الخصال ج ۱ ص ۱۰۷ . 
(۴) الخصال ج ۱ ص ۱۰۹ . 


_ £“ کتاں النواهي 8 ۷۹ 


سام و وه و وم وم و م و و و مم ن وم و و و و و ماو سام وم مد ما م و مان سار ون .ا تس سم و روف نوس واه ما و و و نه او و مه هن نوسن وا و و يروو هن وان ووم ساون وا او اه ان او ©" و و و او و و و و و و و و و م وو مو هم ارده دوون ه1١‏ 


و أف هن الزنى 0 ولاينكح في د در ه )۱( ١‏ 1 


۷9۰ 
۰ ((«باب )) » 


جه « (حد الز نا و كيفية ثبوته و أحكامه ) »ند 


الابات : النساء : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهرة 
ار بعه منکم وان شود و | فاه‌س‌کوهن" ٤‏ السوت حتی يتوفسمهن الموت أو دعل الله 
این سييلا © و اللذان یاتیانهامنکم فاذوهما فان تابا و أصلحا فاعرضوا عنماان" 


الله كان انا رحیما (۲( ۰ 


(۱) ما بين العلامتن كان محله بياضاً آوردنا ذيل الحدیت ۴١‏ والحديئين بعده 
من باب ذم السوال ج ۶ الباب ۱۶ من کناب الزكاة و الصدقة . 

(۲) النساء : ۱۵ - ۱۶ . 

قال الطبرسی ۰ د و اللاتی يأتين الفاحشة » أى یفعلن الزنا « فاستشهدوا عليهن 
أربعة منکم » أى من المسلمين يخاطب الحکام و الائمة و يأمرهم بطلب أربعة من الشهود 


فى ذلك عند عدم الافراد . و قيل : هو ختلاب للازواج فى نسائهم ٠‏ أى فأشهدوا علیهن 


أربعة منکم ۰ 

و وال دو مسلم : المراد بالفاحشة فی الاية هنا الزنا : أن تخلو المرءة بالمرءة 
أجمدوا على أن المراد بالفادشة ونا الز نا ۱ 

وال : و کان فى مبدء الاسلام اذا فجرت المرءة و قام عليها آربعة شهود حيست 


فی المیت بدا حدى موت م نسح ذاك با لر جم فى | (محصنین والحداد فیا رن سس4 


النور : الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتاخذکم 


ف 14 8 سواء ت .١‏ .=“ 
بهمأ راوه ي ددن الله إن کنتم توهمون بألله و اليوم الا حر و ليشهد عدا بهما ط_ائفة 


ج قالوا: ولمانزل قوله «الزانية والزانىفاجادوا کل‌واحد منههامائة جلدة» قال 
النبى (ص) : خذوا عنى ! خذوا عنى ! قد جمل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة 
و تفریب عام والثیب بالثيب جلد مائة و الرجم . 

قال : و قال بعذهم : انه غيرمنسوخ لان الحبس لم يكن مو بداً , بل‌کان مستنداً الى 
غاية ؛ فلا يكون بيان الغاية نسخاً له . 

قال : د و اللذان يأتيانها منكم » أى يأتيان الفاحشة و فيه ثلاثة أقوال : آحدها 
أنهما الرجل و المرءة , و ثانيها أنهما البکران من الرجال و النساه , و ثالثها أنهما 
الرجلان الزانيان » و هذا لایسح لانه لوكان كذلك لما كان للتثنية معنی لان الوعد و 
الوعيد انما يأتى بلفظ الجمع فيكون لكل واحد منهم , أو بلفظ الواحد لدلالته علىالجنس 
فأما التثنية فلا فائدة فيها . 

و قال أبوءسلم: هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بیذهما , والفاحشة فى الاية الاولى 
عنده السحق و فى الاية الثانية اللواط ؛ فحكم الايئين عنده ثابت غير منسوخ , و الى هذا 
التأويل ذهب أهل العراق . فلاحد عندهم فى اللواط و السحق ٠‏ و هذا بعيد لان الذى 
عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة فى الاية الزنا . . 

آفول : ظاهر الاية بقرينة قوله د اللذان يأتيانها منكم» هو قول آبی مسلم فان 
لفظ التثنية و الاتيان بضمير الفاحشة و ارجاعها الى الاية الاولى لا بستقيم الا على وله 
فان الفاحشة ان كانت هى الزنا فقد ذکر حكم النساءفى الایةالاولی ۰ وبقی حکم‌الرجال 
و كان حق الکلام أن يقال : و الذين يأتونها منکم » فلا يسح التأويل با نهما الرجل 
و المرءة تفلیبا كما فى القول الاول , و لا التأويل با نهما الیکران من الرجال و النساء 
لذلك > د لا المول الثالث لما ذکره الطبرسى نفسه فلم یبق الا القول الرابم و هو قول 
أن ا 


هد هوالظاهر المخصوص من‌الایئن- حمث “٥ی‏ مباشر ءة الر جل‌مع الر حل » و سب 


من الومنن (۱) . 
ص : و خد بيدك تفا فاضرب به ولا تحنث (۲) . 
١‏ ب : عن السندي بن عل ۰ عن أبي البختري ١‏ عن جعفر " عن 


® 5 6 5 9 يم‎ 6 50 EL 95 . و‎ ۶ ٠ 
Ys تم وال : هون اور مدل تحر بك او مس او ت<و رف او دوف د‎ Ue ا ر را ان‎ 


ج المرة مع المرهة فاحشة , وأماهياشرة الرجل مع المرءة وهىالتىتسمى بالز نا فهى 
جامم بی‌الفاحشتین والحكم فيه ثابت بطریق أولى؛ ولاان الزنا فاحشة قطماً لدَوله تعالى: 
د ولاتقريوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبیلا» . 

. ۲ : النور‎ )١( 

(۲) ص : ۴۴ . و قال الطیرسی على ما حكاء المولف العلاءة فى ج ۱۲ ص ۳۴۰ 
من باب قصص آیوب عليه السلام : « و خذ بيدك ضنثاً » و هو ملء الکف من الشماریخ 
وماأشبه ذلك , أى وقلناله ذلك.وذلك]نه حلف علی‌امرءته لامرآنکره من‌قولها : ان عوفی 
ليضر بنها مائة جلدة ۰ فقيل له : خذ ضنثئاً ,عدد ما حلفت « فاضرب به » أى و اضر بها به 
دفعة وأحدة » فانك اذا فعلت ذلك برت يمينك « و لا تحنث » فى دمينك . 

و دوى عن ابن عباس أنه قال : كان ال-بب فى ذلك آن‌ابلیس لقیها فى صورة طبیب 
فدعته الى مداواة أيوب , فمّال : اداويه على أنه اذا برء قال : أنت شفينى لا أريد جزاء 
سواه . قالت: نعم فأشارت الى أيوب بذلك فحلف ليضر بنها . 

و قيل: انها كانت ذهبت فى حاجة فأ بطأت فىالر جوع فضاق صدر المريض فحلف. 

و روی العياشى باسناده أن عباد المكى قال : قالی لی سفیان الثورى انی أرى 
لك من أبى عبدالله منزلة فاسأله عن رجل زنى و هوهريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان 
يموت ١‏ ما يقول فيه ؛ فألته فقال لى : هذه المسألة من تلفاء نفسك او أمرك بها 
'نسأن ؛ فقات : ان سفيان الثورى أمرنى أن أسألك منها ‏ فقال : ان رسول الله (س) 


اتی بر جل أدين : ون أسةسقى بطذة ٠‏ و بدت عروق فخدیه , وود ذنی بأمرءة مريضة سه 


< 


ج ۷٦‏ ۰ - باب حد الزنا و كيفية شوته ۳ 


۳ ب : بهذا الاسناد , عن علي" 2 آنه كان ول : يجلد الزاني على 
الذي بوحد إن كانت عليه تیا به فشابه وان‌کان عر وا ۳ فعر بان (۲). 

و قال ي : حد؛ الزاني آشد" من حد القاذف . وحد؛ الشارب آشد" من 
حد القاذف (۳) . 

۳ - ب : عن على" , عن أخيد تي قال : يجلد الزاني أشدة الجلد و جلد 


فأمر رسول الله (ص) فأ بر جون فيه مائة شمراخ عر به 4 ضر بة وضر ,ها 4 ضر 4 و خلی 
سبیلهما . و ذلك قوله « وخ بيدك ضنثاً فاضرب به ولاتحنث » . 

قال توالت فقس ي +2311 رو اشوین ال تنه اميم عن تمه 
ابن معدبوب عن بان دن سدیر عن عماد المکی مله . والحبن - محر كة - دا فی‌البطن 
يعظم 444 و درم ۰ 

أقول : و هكذا ری الحديث فى الكافى ج ۷ ص ۳ و آما ۳ فيل أن أمرءة 
أيوب كانت ذهبت فى حاجه فأرطأت فحلف آیوب أن «ضر بهأ ۳ فهو ساقط ۱ فان ارطاءهأ 
- و أن کانت امته تت لا وجب ضر ها ح(د ات 0 فكيف بالحلف على ضر ,ها و هو آیوب 
الثبی الصا در علی الا )اء و الذراء كمأ قال ألله عیب ذلك , انا وحدناه ات انعم العید 
أنه أواب ¢ . 

و آما قول ابن عباس و قّسة الطبيب المعااج فأشبه بالخرافات الاسرائيليات . و ما 
و الظاهر من الا ده الشريفة حمث كان ابرار سد علية| أسلام مملةَاً علی عافیته 6 نها شنعت 
على ,وب عليه لسلام بأ نه ابتلی بداء لادواء له وهو الجذام على ما قيل ‏ وأن الله ليس 
بشافيه آبدا . فحلف لدُن شفانىالله لاضر بنك خمسين جلدة أومائة جلدة مثلا . 

. ۳۷ قربالاسناد ص‎ )١( 

(۲) قرب الاسناد ص ۸۸ ۰ و فى ط ۶۷ . 

(۳) قرب الا ناد ص ۸٩‏ . 


المفتري بين الجلدین (۱) . 

۴ فس : «الزانية و الزاني فاجلدوا کل" واحد منمما مائة جلدة »هي 
ناسخة لقو له :« و اللااتی يأتينالفاحشة من نسائكم» إلى آخر الا'ية « ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله » يعني لا تأخذ کم الرأفة على الزاني و الزانية في الله « إن 
كنتم تؤمئون بالله و اليوم الاآخر » في إقامة الحد عليهما . 

و كانت آية الر“جم نزلت «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانم‌ما 
قتا الشبوة نکلا من الله والله عليم حكيم »> 

و في دواية أبي الجارود » عن أبي جعفر بل فى قوله : « و ليشهد عذابهما» 
تقول ضربوما « طاكفة من ال مؤمنين » یجمع لهما الئاس ادا حلدوا (؟) . 

و - فس :و الزنا على وجره و الحد" فيا على وجوه , فمن ذلك أنه 
أحضر عمر بن الخطان خمسة تفر | خنوا فى الزنا فأمى أن يقام على کل" واحد 
منهم الحد" . 

و كان آمیرالومنن ب حالساً عند عمر » فقال : يا عمر ليس هذا حكممم 
قال : فأقم أنت عليهم الحکم ١‏ فقدم واحداً منهم فضرب عنقه , و قدثم الثاني 
فُر <مد وقدتمالثالث فضر به الحد وقد مار ابع ضر به نصف | احد" و قد ما لحامس 
و ردو اطلق اتاد 

فتعجاب عمر و تحیتر الئاس , فقال عمر : يا آبا الحسن خمسة نفر في قضية 
واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات " لیس مذها حکم يشبه الااخر ؟ 

فقال : نعم ما الا ول فکان ذميئاً ذنی بمسامة فخرج عن ذمنته فالحكمفيه 
السیف , وأمًا الثاني فرجل محصن زنی‌رحمناه ,و ما الثالث فغیر محصن فحددناء 
و ما الرابع فعيد زنی ضربناه نصف الحد" , و أمّا الخامس فمجئون مفلوب في 
عقله عز رناه (۳) . 

(۱) قرب الاسناد ص ۱۴۹ . 


6 اوسر الغمی ص ۰ ۴۵ . 
)۳( اوسر القمى : ۴۵1١‏ . 


TO ول الزناو كيفية‎ 0 ۹5 ۷٦ 


اقول : 9 ي تفقسيره ه الصفير سئه 2 كان مه في ال غ» و بعل وو له 
2 و وم الخامس و ره 6 قو له 0 وأطلق السادس »و مكان قوله «<مس عقو بات» 
قوله : «خمسة أحكام و اطلاق واحد » و آخر الخبر هکذا « وأمًا الخامس فکان 
منه ذلك الفعل را لشمهة وا از ° و اما السادس #م<نون مغاوں على عقله سقط 
هرد التكلرف ۰ 

۶ - فس : عن ابه ( عن اذ ۱ عن <ر س 0 عن أبي عبدالله يم قال : 
القاذف يجلد مانن حلدة , و لا تقيل له شهادة أبداً الا" بعد التوبة , أو يكذان 
نفسة » و إن شرد دلانه و بی واحد يحلد الثلائة , و لا تقمل شهاد نهم حنی یعول 
أربعة : رانا مد الميل في ا امکحلة 5 من شيك على هه 2نی لم تقمل شاد ته 
حتی تعيدهأ أر بع مس ات )۱( و 

و فس 7 عن أبية ۱ عن مدا رەن ااه بي نجرآن عنعادم بن <ممل 
عن ابي رصبر وال وال أبوعيدالله ا : حاءرحل J‏ هت تک فال 
a‏ : أ أمير الموٌّمنين انی E‏ فطودر نی ۱ قال ارال ومن مم : : أيك ؟ 
فال :لا وال : ور ء 4ھ ن القر آن ۳ ؟ وال : e‏ وقال له 1 م أنت ؟ وال 
أنا من مل دنه أوحهمئة وال ات اال عذك 0 فال و لوا :ياأمير الومنن 
دد| رحدل 2 مسلم : 

ثم دجع إليه فقال : يا آمیرالومنن إنّي ذنيت فط راي ! فقال بك : 
و رحكث ألك روحه ؟ قال : نعم , فقال : كنت حاضرهأ أو غا عنها ؟ فال: بل كنت 
حاصر‌ها ۰ قال : ادهب ڪي ننظار ف آمر (د ۱ ۶<اء الكالئة 7 له ذلك و 
عا ای الومنن هم فدھب » م رجع في اا ر ابعة وال : إني دنیت فطپر : 7 
فام أعير اللو هنين تلتل: أن بحس 

ثم" نادى أمير المؤمنين: آینها الناس إن“ هذا ال ر “جل يحتاج إلى أن نقيم عليه 


. ۴۵۱ تسیر العَمى ص‎ )١( 


چن" الله ۱ قاحر حوا E‏ ¢ لا يعرف بعکم تا 6 ومعکم احجار کم فاا 
كان من الغد خر <ه آمرالمژمنی م با لغاس ۰ 3 ان ر ومین ۰ و حدر حعمرة 
ووضعه فيها ۰ ثم" نادى اينما الاس إن" هذه حقوق الله لا بطلبها من كان عنده لله 
حق میْله . وهن كان رده حق م4 فا صرف فا زه ١‏ يقم الحن" من لله 
عليه الحدة . 

فانصر ف الناس , فاخف أمير الومنی ل حجراً فكب رأربع تكبيرات فرماه 
0 ا | لسن سیم مدله ۱ 0" قعل | سین سیم ۱ فاا مات آخر جه 
أمير المؤمنين ت وصلی عليه , فقالوا : ياأمير المومنينألاتفسله ؟ قال : قداغتسل 
بماء هو همم طاهر J‏ ی و القمامة 5 

م قال آمیرا لمومنن‌صلوات ال علية: : انها الناى منأتى هده القادورة قليتف 
إلى 1 فما پینه وبين الله“ فوالله لتو ته إلى الله في او أفضل من أن يضح نفسه 
9 يبتك سەر ه )۱( . 

مس نف : بالا سا نہ | 4:۱۶ ۰ ع۶ن اأرضًا ( عن ۰ اگ ٠‏ عن على لك وال 
كل المي ع عن اعم ءة 9 ول : انمها ریت ۱ فذ کرت المر 5 انبأ ايك ر فام‌ني 
النبی" مَبليئُْ أن آم النتساء أن ينظرن إليها ' فنظرن إليها فوجدنها بكراً . فقال 
عليه السام : ما كنت لا ذرب من عليه خاتم من الله , و كان يجين شهادة الاساء 
في مدل هد ا| (۲ 5 

صح : al‏ م مله )۳( 

- ن : بیدا الاسناد عن آمیر المومنن یم فال : ادا ستلت المرءة من 


فعس بك ؟ فقالت : !ان > سردت <د ین حل | لفر يترا د حدة لما أقر'ت علی 





۱ تفسير العمی ص ۱ ۵ ۰۴ 


(۲) عيونالاخيار ج ۲ ص۳۹ وکان رمز الاصل ل للخصال . 
(۳) صحيفة الرضا (ع) ص ۱۴9۱۳ . 


و و اه وه مه و و وه 
ببس -«ِ«ِأ«أپآآ7 واوا واااو ةد اق واوا اوه لوقه عاو ا ه قوا وو وأو اناه 6ه ونون واه عأواهة ۹ ۰ ۰ ۰۰۹ 


صح : عنه 2 مثله (۲) . 

۰- ع :عن أبيه , عن أحمد بن إدديس , عن‌الا شعري » عن الجاموداني 
عن ابن البطائنی» عن أبيه , عن أبيعيدالله المؤمن؛ عن إسءحاق بن عمارقال : قلت 
لا بيعبدالله #:الزنا آشر أم شرب‌الخمر ؟ و كيف صار فيالخمرمانين وفيا لز نا 
مائة ؟ قال : يا إسحاق الحد“ واحد أبداً , وزيد هذالتضییعه الذطفة و لوضعه إياها 
في غير موضعها الذي آم الله به (۳) . 

ادع (۴) ن : ف عال عل بن سنان » عن الر ضا ale:‏ ضرت الزاني 
على<سده باشد" الذر ب لمباشرة الزناء واستلذاذ الجسد كله به؛ فجعل! لذرب غقو بة 
له , وعبرة لغيره » وهو أعظم الجنايات (ه) ٠‏ 

۳- ع : عن ا بيه , عن سعد رفعه عن أبي عمد الله یم : الشيخ والشيحة 
إذا ذنيا فارجموهما البثة , لا شهما قد قضيا الشوة , و على المحصن و المحصنة 
الر جم (ج) ۰ 

ا ع : | عن ابن الولید , عن ابن أبان ] عن سلیمان بن خالد قال : 
قلت لا بي عبدالله ي : في القر آن دجم ؟ قال : نعم , قلت : كيف ؟ قال :الشيخ 
والشيخة فارحموهما المتة فان‌ما قد قضما الشبوة (۷) . 

۴- ع : عن أبيجعفر ظلضمٌ قال: قالأمير المؤمنين ت : لابرجم دحل‌ولا 
امرأة حتی يشهد علی‌ما أربعة شهود على الايلاج والاخراج » قال : وقال: لاحب“ 


(۱) عیون الاخبار ج ۲ ص ۳۹ . 
(۲) صحيفة الرضا (ع) ص ۱۳ . 
(۳) علل الشرایم ج ۲ ص ۲۳۰ . 
(۴) عیون الاخبار ج ۲ ص ٩۷‏ . 
(۵) علل الشرايع ج ۲ س ۲۳۰ . 
(۶و۷) علل الشرایم ج ۲ ص ۲۲۶ . 


۷٦ 0 کتاب الذواهي‎ e 


أن کون او ول لش رود الا الا ربعة مة علی از . نا , آخشی‌آن کل میم فا حلد 00 

0-ع : عن أ بيه | عن الحميرى | عن ابن عدسى + عن علي" بون أشيم 
عمّن رواه من صحابنا . عن أبي عبدالل بلي أنه قبل له :ام جعل في الز ناآدبعة 
من الشهود ؟ و في القتل‌شاهدان ؟ فقال : ان" الله عن وجل أحل” لكم المتعة ؛ وعلم 
أنها ستنكر عليكم , فجعل الاأربعة الشهود احتياطاً لكم » لولا ذلك لا تي عليكم 
وقل" ما يجتمع أدبعة على شمادة بأمر واحد (۲) . 

١‏ [ن] (۳) ع: في علل ابن سنان , عن الر ضا ميم : جعلت الشمادة 
أربعة في الزنا , و اثنان في سائر الحقوق , لشد"ة حصب المحصن » لان“ فيه القتل 
فحملت الشهادة فيه ا , لماقية من قتل نفسة ٠‏ وذهاب نسب و لده .و 
لفساد الميراث (ع) . 

۷ - ع : عن أب جعفر تم قال : قضی علي ليه في رجل تزوتج امرءة 
رجل: أنه ترجمالمرءة ويضرب ال رجل‌الحد": وقال: لوعلمت أنك علم تبه لفضحت 
رأساك بالحجارة (۵) . 

۸ - ع: عن ابنالوليد ' عن الصفاد, عن ابن معروف » عن علي بنمهزيار 
عن علي” بن أحمد بن عل , عن أبيه , عن إسماعيل بن حمناد (ج) عن أبي حنيفة 


(۱) علل الشرایم ج ۲ ص ۲۲۷ . و الرواية ههنا مرسله . و لکنه ذكرها فى 
الفقيه ج ۴ ص ۱۵ وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه السلام . 

(۲) علل الشرايم ج ۲ ص ۱۹۶ . 

(۳) عيون الاخبار ج ۲ ص ٩٩‏ ؛ و فيه د حد المحصن» بدل د حصب المحصن » 


we. 


۴۱( علل الشرايع € ۲ ص ۱۹۰ ۰ و الحصب ر مه با لحصباء 3 الحنادل ۰ و 
فيه القتل . 

(۵) علل الشرايع ج ۲" ص ۲۷ ۲ . 

)۶( گی المصدر المطبوع ٠:‏ عن أسماعيل دن حماد دن | فى حنيفة عن يه حماد ٠‏ عن 


أ بيه أبى دئيقة ۰ 


قال : قلت لا بى عبدالله 828 : ینیما أشدث . الز"نا أمالقتل ؟ قال : فقال : القتل 
قال : فقلت : فما بال القتل حاز فيه شاهدان ولا بجود في الز نا ال أربعة ؟ فقال 
لي : ما عند کم فيه يا أباحنيفة ؟ قال : قلت : ما عندنا فيه الا" حديث عم رأن” الله 
آخرح في الشهادة كامتين على العباد , قال :قال : ليس كذلك يا أباحنيفة , ولکن" 
الزنا فيه حد"ان . ولا يجوز ال" أن يشبد کل" اثنين على واحد , لان” الر جل 
والمرءة <ميعاً عليرها الحد , و القتل [نما يقام الحد على القاتل و يدقع 
عن المقتول (۱) . 

84 ب : عن علي ؛ عن أَخيه قال : سالئة عن رحل تزواج وأمسءة ولم 
يدخل بها » ثم" زنى » ماعليه ؟ قال : يجلد الحد" , ويحلق رأسه » وينفى سنة (۲). 

وسألته عن رجل‌طلّق أوبانت امرءته ثم" زنی ,ما عليه ؟ قال : الرجم (۳) . 

و سالته عن امرءة طلقت فزنت بعد ما طلةت سئة هل علمها الرحم ؟ قال : 
نعم )٤(‏ : 

۰ ع : عن أبيه , عن سعد ؛ عن إبراهيم بن مپزیساد ٠‏ عن أخيه ' عن 
الحسن بن سعيد » عن صفوان » عن إس<اققال : سألت أبا [براهیم تا عن الرحل 
إذا هو ذنى و عنده السر ية (ه) و الامة يطأهما , تحصنه الامة تكون عنده ؟ 


(۱) علل الشرايم ج ۲ ص ۱۹۶ . 

(۲) قرب الاسناد ص ۱۴۴ . 

(۴۵۳) قرب الاسناد ص ۱۴۷ . 

(۵) السرية بضم السين وتشدید الراه المکسودة - الامة التى بوأتها منزلا . و هو 
فعليه منسوبة الى السر ‏ و هو الجماع أوالاخفاء لان الانسان كثيراً ما يسرها ويسترها 
عن حرته , و انما ضمت سینه لان الابنية قد تغير فى النسبة خاصة كما قالوا فى النسبة 
الى الدهر دهرى و الى الادش السهلة سهلى » و الجمع سرارى ٠‏ و قيل انها مشتقة هن 
السرور ٠‏ لانه یس بها , يقال : تسررت جارية و تسريت ایضاً كما قالوا تظننت وتظنيت 
قأله الجوهرى . 


€ كتاب النواهی E‏ 


TS‏ ۱ آنما داك لاان عنده ما یه عن الز نا , قات : فان كانت عنده إميءة 
متعة تحصنه ؟ فقال ٠‏ لا » انما هو على الشیء الدائم‌عنده )١(‏ . 

قال ااصدوق : حاء هذا الحددث ھکذا ۰ فاوردته کما اء ف هذا الموضع 
لما فيه من ذكر العلة 9 الذي افتی ره و أعدمد عليه ف هذا ا معنى ۳ حد ثني به 
أبن الو لد ۰ عن الصیغار ٠‏ عن امد 5 عند الله ابني 7 ان عدسی ( عن این أبيعمير 
عن ES‏ ۲ عن الحلبی" 1 عن أبي عمد الله وت قال : لا حصن الحر" الملو كه 1 
ولا الملوك الحرة (۲) . 

و م رواه أبي عن سوك » عن أبن عدسى ۰ عن الحسين بن سعف » عن اضر 
عن أبن حمید ١‏ عن ل دن مسلم قال : سالت اباحعفر 2 عن الرحل «ز ني ولم 
بدحل بأهله 6 آمحصن ٩‏ قال : ل 1 ولا رالا مة (۳) 5 

و ما حد نی ره أبن المنو کل ٠‏ عن الحميرى” ٠‏ عن ابن عمسى ۰ عن أبن 
ِا ' عن العلا و أبن بر .عن عل قال : سالت أا حعور تال عن الر"حل 
ياتي وليدة امرئة بغير إذنها , فقال بلي : عليه ما على الز اني یجلد مائة جلدة' 


(۱) عللالشرائم ج ۲ ص ۱۰۷ . ورواء الکلینی فى الکافی ج ۷ ص ۱۷۸ والشيخ 
فىالتهذيب ج ۱۰ ص١٠‏ وزادا بين السؤالين دقلت : فا نكانت عنده أمة زعم أنه لاطا ها 6 
فقال : لایصدق » . 

(۲) رواء الشيخ فى التهذيب ج ۱۰ ص ۱۲, و فى الاستیصار ج۴ ص ۲۰۵ وحمله 
على أن المراد به أن المملوك و المملو كة لا یحصنان بالحر و الحرء ؛ بحیث يجب على 
المملوك الرجم ٠‏ لان ذلك لا يجب عليه على حال ۰ بل عليه الجلد فهو نفى لاحسان 
ا 

(۳) ذكره فى الفقيه ج ع ص ۲٩‏ و رواء الشيخ فى التهذيب ج١٠‏ ص ۱۶ . ورواه 
الصدوق فى العلل ج ۲ ص ۱۸۸ بسند آخر ؛ قال : حدثنى محمد بن الحسن - ره 
عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ال<سين بن سعيد عن ابن 
أبى عمير و فضالة بن أيوب عن رفاعة قال : مألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یز نی قبل 
أن يدخل بأهله أيرجم ؛ قال : لا قلت : يفرق بينهما اذا ذنی قبل أن يدخل بها ؛ قال 
لا وزاد فيه أبن أبى عمير : ولايحصن بالامة . 


قال : و لا برجم ان زنی بيرودية آو نصرانينة آو أذة () و لاتحصنه (۲) الامة 
واليبودية و النصرانية إن ذنی بالحر: , و كذلك لا يكون عليه حد المحصنإذا 
زان هود هة اقا اه أو اماو تدع در 05 : 

۱ ع : عن أ بيه ؛ عن سعد عن أبن عدسى ٠‏ عن الحسين بن سعید ؛ عن 
ابن أبي عمير » عن هشام و حفص بن البختری عمدن ذکراه ؛ عن أبي عبدال م 
في الر جل یتزو"ح المتعة أتحصنه ؟ قال : لا نما ذلك على الشيءالدائم )٤(‏ . 

٣‏ - ع : عن أبيه , عن سعد , عن النهدي » عن ابن محبوب ؛ عن یوب 
عن سليمان بن خالد » عن أبي بصير» عن آبي عبدالله ت ف‌غلام صغير ام يدركابن 
عشر سنی زنى بامرءة , قال : يجلد الغلام دون احد" , و تجلد المرءة الحد كاملا 
قيل : فان كانت محصنة » قال : لا ترجم لاان" الذي نكاحها ليس بمدرك » ولوكان 
مدر کا ارحمت (ه). 


9ت ع : عن ماحملو یه ٠‏ عن عیالعطار ۱ عن‌الا شعري ۰ عن عل بن الحسن 





(۱) ذاد الشيخ فى التهذيبين : فان فجر بامرءة حرةوله امروة حرة فان 
عليه الرجم . 

(؟) فى التهذيبين : وقال : وكما لاتحصنه . . . كذلكلا يكون علیه‌حدالمحصن . 

(۳) علل الشرايم ج ۲ ص ۱۸ ورواء الشيخ فىالتهذيب ج ٠١‏ ص ۱۳ الاستبصار 
ج ۴ ص ۲۰۵ ۰ و حمله على ما اذا كن عنده بععد المتعة . 

أقول : المسلم عندى من مذهب أهل البيت عليهم السلام ان المسلم لا يجوز له أن 
ینکح الامة و لا اليهودية و النصرانية , الا بالمتعة ‏ أعنى النكاح غير الدائم ‏ فعلى ذلك 
لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها و يروح . وأما 
نكاح المتعة سواء كان بالحرة أوالامة أو الكتابية . فلا يحصل به الاحصان و لمل الله أن 
يوفق و يتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى . 

(۴) علل الشرايم ج ۲ ص ۱۹۹٩‏ . 

(۵) علل الشرايم ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 


مممممه وو و لمم مه ممه ومو ووم مون ومو ووو وو من ةن ول مونو مءمءءءءلءةثثوةنهس 2-ءةهءةة9 509092 966*996 د99 د55 مومس ملسن و مسن ننه نوو ووممنننونوننننوسون بوره اموودوس جود 


عن ل بن أسلم الجبلي , عن ابن <ميد ؛ عن ابن قيس ١‏ عنأبي جعفر ب قال 
سألته عن امرءة ذات بعل زنتفحبلت . فلمّا ولدتقتلت ولدها سرا , قال :تجلد 
مائة لقتلها ولدهاء و ترجم لا نها محصنة )١(‏ . 

۴- ع : عن الحسن بن كثير (۲) عن أبيه قال : لما خرح أمیرالومنین 
عليه السلام بشر احة الومدانيئّة (۳) فکان الناس يقتل بعضمم ب‌ضاً من الز حام .فلیا 
ری ذلك أمر برد ها حننی [ذاخفت الزحمة | خرحت وا غلق‌الباب » قال: فرموها 

تی ماتت » قال : ثم أعى بالباب ففتح " قال : فجعل من دخل يلعنها . 

قال : فلممًا رأى ذلك نادى مناديه : أيها الناس ارفعوا آلسنتکم عنها » فاننها 
لايقام حد الا" كان کفتارة ذلك الذنب كما يجزى الدتين بالدتين . قال : ذوالله 
ما تحر لك شفة لها (4). 

۵ - ٿو : عن ماحلویه , عن عمه ؛ عن الكوفي ٠‏ عن موسی بن سعدان 
عن عبدالله بن القاسم . عن مالك بن عطية , عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله 
عليه الام : دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل" حتى يقوم 


فادمیا : الزاني | امحصن در 42 ۰ و مانع الن"كاة يضرت عنقة (۵). 


(۱) علل‌الشرایمج ۲ ص۲۶۸ . 

(۲) فى المصدر : و بهذا الاسناد , عن الحسن بن كثير . و الاسناد قبله هکذا : 
محمد بن الحسن ؛ عن الحسن بن الحسین بن آبان و رواء الع فی التهذیب ج ۱۰ س 
۷ , ورواه الصدوق فىالفقيه ج ۴ ص ۱۷ هرسلا . 

(۳) فى الاصل سراجة ؛ و فى التهذیب سراقة , و کلاهما سهو ؛ والصحيح كما عن 
الصدوق شراحة , قال فى القاموس : فى مادة شرح : و کسراقة همدانية أقرت بالز نا عند 
على عليه السلام ۔ وهکذا ذکره ابن قایماز فى المشتبه : ۳۹۳ . 

(۴) علل الشرایم ج ۲ ص ۲۲۶ , و مثله فى دعائم الاسلام ج ۲ص ۴۴۳ . 

(۵) ثواب الاعمال : ۱ »وروی مثله فى الخصال هکذا :ابن موسی » عن‌حمزة 


أبن الاسم عن محمد بن عبدالله بن عمران > عن محمدین على الهمدانی: عن علیسسه 
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۶ - سن بع الع ع و ا عن العلا بن الفضيل ؛ عن أبي 
عبدالل ب قال : الرجم حد؛ الله الا كبر ,و الجلد حد" الله الا صفر (۱). 

۷ - سن : عن علي القاساني عمتن حدآثه » عن عبداللهين القاسم الجعفري" 
عن أبي عبدالله ' عنأبيه لام قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن أنا 
رأيت مع أهلى رجلا فأقتله ؟ قال : ياسعد فأين الشهود الاأربعة (؟) . 

۸ - سن بأ ' عن فضالة بن أيوب ٠‏ عن داودبن فرقد قال : سمعت 
أبا عمد الله لله ت بقول ان" أصحاب النبي ا قالوا لسعد بن عمادة , يا سعد 
ارایت لو وحدت ۳ اراتك رحلا شتا وت تصنع به ؟ فقال : كنت 
اضر به با لسف . 

قال: فخر ج دسو لاله عبر فقال: ماذا یاسمد؟ فتنال سعد : قالوالي: لووحدت 
على بطر. ن اعسأتك رحلا ماكنت تفعل به ؟ فقلت :كنت اضر يه بالسيف . فقال : 
سعد فك.دف با لش پود الا ريعة ؟ فقال : با دسول الله بعد رأي عيني و عام الله أنه قد 
فعل ؟ فقال : نعم » لاان الله قد حعل لكل" شىء حد أ و حعل على, من تعد ی 
الحد* حداً "۳ ۱ 

۹ - سن : عن عمرو بن عثمان » عن علي" بن الحسن بن دباط , عن أبي 
مخلّد . عن أ بىعبداله لم قال : قال قوم‌من| لصحابة لسعد بن عبادة: ما كنت صانعاً 
برحل لووحدته على بطن امرأتك ؟ قال : كنت و الله ضاربا رقيته بالسیف قال : 
فحرج رسول الله ول فقال : من هدا الذي كنت ضار به با سیف یا E‏ خەر 


النبي “ع بخبرهم ؛ وما قال سعد . 
ج ابن أبى حمزء . عن أبيه ۰ عنأبىعبدالله وأبىال<سن علیهماالسلام قالا : لو قد قام 
القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزانی . ویفتل‌مانع الزكاة , و 
يورث الاخ أخاء فىالاظلة راجع ج ١‏ ص ۸۰ و۸۱ . 

(۱) المحاسن : ۰۲۷۳ 

(۲و۳) المحاسن ص ۲۷۴ . 


تغ ۳۳ کتاب النواهي ج ۷٦‏ 


فقال الل و : «أسعدى! فان الا ربعة الشهداء الذين قال الله تعالی ؟ فقال: 
يا دسول الله مع دأي عيني و علم الله فيه أنه قد فعل ؟ فقال النبي“ عاي : و الله يا 
سعد بعد رأي عينك و علم الله , إن" الله قد حعل لكل" شيء حداً ؛ و جعل علی‌من 
تفن رفن من خد ا ۱ ٠‏ و حعل مادو ن الار بعة الشهداء مستو را على 
السامی (۱) . 

۰ - سی : عن أببه , عن عمرو بن عثمان , عن الحسن بن خالد قال : 
قلت لبي الحسن موسی ي : أخير ني عن الحسن إذا هرب من الحفرة » هل 
يرد حتی يقام عليه الحده ؟ فقال : يرد“ , ولایرد" , قلت : فكيف ذلك ؟ قال : 
إن كان هو آقر على نفسه نم" هرب من الحفرة بعد ما | صيب بشيء من الحجارةام 
پرد" و إن كان إنما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم" »> هرب رد“ وهو صاغر 
حتدى يقام عله الحد . 

و ذلك أن مالك بن ماعن بن مالك (۲) أقرة عند دسول الله عافد فاص به 
أن يرجم » فهرب من الحفرة » فرماه الزبير بن العو ام بساق بعير فعقله به فسقط 
فلحقه الناس فقتلوه ؛ فا خبر النبى“ عبر بذلك فقال : هلا تر کتموه يذهب إذا 
هرب فانما هو الذي أقر" على نفسه ,و قال : ما لو أي حاضر کم لا طلبتم . 
قال : وود"اه رسول الله عفر من مال السلمی (۳) . 


۶ 2 ۰ ۰ - 
۳ ب سن : عن اسه ٠‏ عن عمدا لر حمن دن ماد عمسن وى نه ۱ عن عهر 


(۱) المحاسن ص ۲۷۵ ٠‏ 

(۲) كذا فى المصدر المطبوع أيضاً , والسحيح ماعز بن مالك كما فىالكافى ج ۷ 
ص ۱۸۵ ۰ و هکذا فى مشكاة المصابیح ص ۳۱۰ و ۳۱۱ ط كراجى ۰ وقد عنونه فى اسد 
الغابة ج ۴ ص ۲۷۰ و قال : ماعز بن مالك الاسلمی هو الذی أتى النبى (ص) فاعترف 
بألز نا فرجمه ٠‏ روى حدیث رجمه أبن عباس و بريدة وأبوهريرة. 


)۳( المحاسن : ا ۰ 


ابن يزيد قال : قلت لا بیعبدالة ت : آخبرنی عن الغائب عن أهله يزني؛ هل 
برجم إذا كانت له زوجة و هو غائ عنما ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله , ولا 
المملك الذي لم يمن باهله , ولاصاحب النعة , قلت : ففي أي" حد" سفره ولایکون 
وال : إذا ين و أفطر فان بمع<صدن )۱( ۰ 
۳ سے سن 5 عن یه 1 عن على" إنأبي حمر ه ٠‏ عن ابي إصير › عن عمران 
ابن مم" عنأبيه-أوعن صا لح بن هثم .عن ا بيه وال: أنتاعسء ةمجح (۲) أمير الومنن 
عليه السّلام فقالت: يا آمر الومنن طبترنی! نی ذنيت فطهترني طبر الله؛ فان" 
عداب الد نیا با ان le‏ 3 عداب الاحره ۱ الذي لاینقطع ۱ 
فقال لها : مما اطبرله ؟ فقالت : إلى زنيت فقال لها : أذات بعل أنت أم 
غير ذاك ۹ وا لت : دات بعل 0 قال لها ااا کان بعالك اد وعلت مافعلات ( أم 
عاقب ؟ وات : بل حاصر , وال ل | ی وه ی ما يطنك 0 فلا و لت ۷۹ اارءة 
صارت حمث لا وت ۸ ۱ وال : ل انم شهادة 
ف م تلیث آن عادت إليه المرءة فقالت :يا امير ا لفن ! ا قد وصعت 


فطبارنى » قال : فتجاهل عليها و قال : يا أمة الله اطبارك مما ذا ؟ قالت : إني 


اس في 





(۱) المحاس ص ۳۰۷ . 

(۲) هذا هو الصحیح كما فى الکافی ج۷ ص ۱۸۶ , ونقله فى البحار ج ۴۰ ص ۲۹۰ 
و هکذا فی التهذیب ج ۱۰ص ٩‏ , و آخرجه فى الوسائل ج ۱۸ ص ۳۷۷ الطبعة 
الحديئة . 

و المجح : هو الحامل المغرب التى دنا ولادها كما فی‌النهاية . وقال فی‌اللسان : 
أجحت المرهة : حملت فأقربت وعظم بطنها فهى مجح ؛ و أصله فى السباع ثم عمم » وفى 
الحدیث « أنه مر بامراة مجح + و قال فى الصحاح : آجحت المرءة حملت , و اصل 
الاجحاح للسباع قال آبوزید : فیس كلها تقول لكل سبعة اذا حملت فافربت وعظم بطنها: 
قدأجحت , فهى مجح . 


وم فی اأمصدر المطبو ع و ذیله و سار النسخ التى ار المها صحف ۰ 


زنيت فطم-ر ني ! قال : أوذات بعل أنت اذفعلت ما فعلت ؟ قالت نعم , قال : 
زوحكحاضراً اذفعلت [مافعلت |؟ أوكان غائياً ؟ قالت : بل حاضراً , قال : 2 
حتتی ترضعيه حولين كاملين ٠»‏ كما أمرالله . 

فانه‌رفت المرءة ؛ فلماصادت حيث لا تسمع کلامه , قال يق : الل 
شهادتان . 

قال : فاما مضی حولان أنت المرءة فقالت: قد آرضعته حولن فطرتر ني ! 
قال: فتجاهل عليها وقال: اطملرك مماذا ؟ قالت : اني ذنیت‌فطپرني ! قال : أو 
ذات بعلأ نتإذ فعلت‌مافعلت؟ قالت: نعمء قال: وكان بعلك غائباً عنك |ذفعلت مافعلت 
أم حاضراً ؟ قالت : بل حاضراً . قال : انطلقي فاكفله حتى بعقل أن يا کل 
ويشرب , ولایتردی من السطح , ولايتيوار في بر » فانصرفت وهي تبکی , فلماو لت 
وصارت حيث لا تسمع كلامه قال : الهم" ثلاث شهادت 

قال : فاستقبلها عمرو بن حر بث المخزومي فقال : ما يكرك يا امة ۰ ۹ 
فقد ريتك تختلفين إلى أميرااوٌه نين تسکلینه أن یطبر ؟ فقالت : أتيته فقلت 
ماله اوه فان :| كفل حتى سمل أن با كن ويشرب . و لایتردی من 
سطح » و لا يتهوتد فى بثر , ولقد خفت أن يأتي على" الموت » وام يطبّرني . فقال 
لها عمرو : ارجعی فأنا أكفله 

فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ت بقول عمر » فقال لها أمير الومنین بل 
و هو يتجاهل عليها : ولم يكفل عمرو ولدك ؟ قالت : يا آمیرالومنی اني ذنيت 
فطبرني ! قال : ذات بعل أنت إذ فعلت مافعلت ؟ قالت : نعم » قال : فغائب عنك 
بعلك إذفعات مافعلت آم حاضر قالت : بل حاضر . 

قال : فرفع رأسه الی‌السماء فقال :الله إنه قددت لك عليه أدبع شهادات 
فاتك قد قلت لتك فما اخير: ته به من دینك: يا عل من عطل حد" من حدودي 
فقدعاندنى , و طلب مضاداتي » اللهم" فاني غير معطل حدودك , و لا 
طالب مضاد تك و لا معاندتك . ولا مضیتم لا حكامك ٠‏ بل مطيع لك , ومتمع 


قال : فنظر إليه عمروبن حریث فكأنّما تفقاً فى وجبه الرمّان فلما رأىذلك 
عمرو , قال : نا أمير الومنی نی نما آردت أن ١‏ كله اد ظنات أنك تح ىس “ذلك 
ام اد کرهته فانی لست آفعل , فقال له آمیرالومنن 2 : بعد آربم شهادات 
لتكفلته و أنت صاغر ذليل (۱) . 

ثم" قام أمير المؤمنين تل فصعد المنبر , فقال : یا قنبر ! ناد في الاس 
«الصلاة جامعة » فنادی قنبر في الناس ۰ فاجتمعوا حتی غص“ ااسجد باهله 
فقام آمیرالموّمنتن علي بن أبيطا لل خطيباًفحمدالله وأثنى عليه , وقال : یاأینها 
النأس إن“ إمامكم خادح بهذه الرءة إلى هذا الظهر لیقیم علیها الحد" انشاء الله 


(۱) بشبه تلك الةّصة ماورد فى الحدیث عن بريدة بعد حدیث ماعز بن مالك قال: 
ثم‌جاهته أمرءة من غامد من الازد فعالت: یارسول اله طهر نی فقال : ويحك ارجمی‌فاستففری 
الله و توبی اليه , فقالت : ترید أن تردنی کمارددت ماعز بن مالك ؛ انها حبلی من الز نا 
فقال : أنت ! قالت : نعم » قال لها : حتی تضمی ما فى بطنك ۰ 

قال : فکفلها رجلمن الانصار حتی وضعت فا تى‌النبى (ص) فقال : قدوضعت الفاهدية 
فقال : ادا لانرجمها وندع ولدها صغيراً لیس له من برضعه , فقام رجل من الانصارفقال : 
الىة رضاعه يا نبىالله قال: فر‌جمها. 

وفى رواية أنه قال لها : اذهیی حثی تادی ؛ فلما ولدت قال : اذهبی فادضعیه حتی 
نفطميه , فلما فطمته أتته بالصبی فى يدءكسرة خبز فقالت : هذا يا نبىالله قد فطمته وقدأ کل 
الطعام » فدفم الصبی الى دجل من المسلمین ثم امر بها فحفر لها الى صدرها , و أمر 
الثای فر‌جموها . 

فیقبل خالد بن الولید بحجر فرمى راسها فتنشح الدم على وجه خالد فسبها » فقال 
النبى (ص) مهلا خالد ! ؤوالذى نفسی بيده لد تابت توبة لوتایها صاحب مکس لففرله ثم 
آمر بها فصلی علیها ودفنت » رواه مسام کمافی مشكاةالمصابيح ص ۳۱۰ وعنو نها - الغامدبة 


ی أسد الغابة ج ۵ ص ۶۴۲ وذکر الحدیث ثم قال : آخرجه آبوموسی 


فعزم عليكم أمير المؤمنين لا" خرجتم متنكثرين ' ومعكم آحچار کم لایتعر ی أحد 
منکم إلى أحد , حتی تنصرفوا إلى زک إنشاء الله . 

فلا أصيح بكرة خرح بالمرءة ورجح الناس متنکرین " متلامین بعماگوم 
وأدديتهموا الحجارة فی‌أردیتمم‌وفیاً كمامهم؛ حتلیا نتهى بها وا نتاس ممه إلى ظمرالكوفة 
فام فحفر لها بثر ثم" دفنها إلى حقويها , ثم" ركب بغلته فاثبت رجليه في غرز 
ال کاب : ثم وم أصبعيه السیتابتن في | ذنیه » ثم" نادى بأعای صوته فقال: 

يا آیاااناس إنة اللهتيارك وتعالی عمدالی‌نبسه صلّىالله عليه و آله عمدآعرده 
عل صلی الله ع و آله إلى" أنه لايقيم الحد" من ل عليه -- ٠‏ قهن كان لله تمارك و 
تعالی عليه مثل ماله عليها فلا یقیمن" علیها الحد" , قال : فانصرف الئاس ماخلا 
امن الومنی 225 (۱) . 

۳ - ضا : لا تقبل شبادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امءتان و ثلاثة 
رحال ' و لا تقمل شهادتهن" اذا كن" أدبع نسوة و رجلين . 

و لا تقبل شهادة الشهود في الز"نا الا" شهادة العدول » فان شهد أربعة بالز نا 
ولم یمد"لوا ضربوا بالسوط حدة المفتري . و إن شد ثلاثة عدول و قالوا : الاان 
یاتیکم الر "ابع کانعلیهم حد“ المفتري» الا أن :شهدأ بعة عدول في موقفواحد(۲). 

و من دنا بدات محرم رت شربة پا لسیف شتا کن أم غيره » فان كانت 
تابعته ذر بت ضر بة با لسیف , ون استکرهپا فلاشيء علیها . 

ومن نى بمحصنة و هو محصن فعلی کل" واحد منهما الرجم » و من ذنی 
| وهو 18 ١‏ محصن فعلیه الرحم , و عليهاالجاد و تفر یت سدة . 

و حد" التغريب حون رتا وحد .الر جم أن یحفر بكرا بقامة الرحل 
إلى صدده والمرءةإلى فوق ثدییها ویرجم , فان فر"الرجوم وهو ال مقر“ ترك . وان 
فر وقد قامت عليه البينة رد" إلىالبئر ودجم حتی يموت . 


وروي أن تعمد بالرحم رأسه , وروي لا بقتله إلا حجر الامام وحدة 





. ۳۵ المحاسن ص ۳۰۹ - ۳۱۰ ۰ (۲) فقّهالرضا:‎ )١( 


ا محص.: ن آن ن أله فرج يغدو es‏ 

و أروي عن العالم أنه ه قال : لايرجم الزاني حتی يقر" أدبع مات بالزنا 
إذاءلم يكن شهود , فاذا رجع و نکر ترك ولم يرجم . 

و لا يقطع السارق حتّی يقرة مر تین إذاام يكن شهود ولایحد اللوطي‌حشی 
يقر" أدبع مر ات على تلك الصفة . 

ودوي أن حلد الزاني أشد" الضرب وأنه يضرت هنقر نه إلى قدمه لمايقضي 
من ا ملگ بجمیع حوارحه . 

ودويأنه إن وحد وهوعريان حلد عر را li‏ وإن و حد وع,۵ ون‌جاد وہ 

مم ضا :اتأق الز نا والأواط -وهوآشد من‌الز نا والزنا آشد مئه وهما 
يورثان صاحيهما اثنين و سيعين داء في الدثنيا و الاآخرة و يجلد على الجسد كلهاإلا" 
الفرج والو<ه ؛ فان‌عادا قتلا , وإن زنياأوتل مية وهما محصنان, أوأحدهمام<صن 
و الا خرغیرمحصن , ضري الذي هوغيرمحصن مائة جلدة , وضرب المحصن مائة , 
0 دجم بعد ذلك (۱). 

قال : د آو ال ما يبدء برحمها الشپود الذین شهدوا عليهما , أوالامام , ولذا 
زنى الذ می بمسلمة فتلا جميعاً . 

۵ - شا : دوي أنه اتی عمر بحامل قدزنت فأمر برجمها فقال له أمير - 
المومنن ت : هب أن" لك سملا عليها , أي“ سبيل لك على ما في بطنها؟ و الله 
تعالى يقول « و لا تزروازرة وزد | خرى » (۲) فقال عمر: لاعشت لعضلة لايكون 
لها أبوالحسن . ثم" قال : فما أصنع بها ؟ قال : اصطبر (۳) عليها حتى تلد " فاذا 


ولد و22 ت لو [ی‌ها من نکفله فأقم علمها ی ۱ فسري ذلك عن عدر ۰ 2 عو ال 


۱ ومه الرضا ص ا" . 

(۱۲ الا نعام :۷۱۶۴ أسرى : 8 ١‏ ۰ فاطر :) ۸ ۱۷ ° النجم : بم" ۰ 

۳۱( فی‌الارشاد وهكذا سخة الوسائل ج ۱۸ ص ۳۸۱ «داحتط عليها» ومعناهالا<تفاظ 
,ال : احماط على الشیء ۱ حافظ والاسم مئه الدوطة وا احیطة ۰ 


في الحکم به على أمير الموّمنن (۱) . 

۶ - شا : روي آن" امرءة شهدت علیبا الشهود آشهم وجدوها في بعض میاه 
العرب مع رحل بطاها لیس ببعل لها ٠‏ فاأم‌عمر برجمهاء و کانت ذات بعل , فقالت : 
الم | نك تعل ني بريئة , فغضب عمروقال: وتجرحالشهودأيضاً ؟ فقا ل أمير المؤمنين 
علمه| لسالام : رد"وها واسئلوها. فلعل؟ لہا عذراً, فردة ت وسئلت عن حالها. 

فقالت : كانت لا هلي إبل فخرجت في بل آهلی . و حملت معني ماء . ولم 
يكن في إبل آهلي لبن » و خرج معى خلیطنا (؟) وکان في ابله لبن فتفد مسائي 
فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى |أمكنه من نفسي فابیت » فلمًا كادت نفسي‌تخرج 
آمکنته من نفسي كرهاً . فقال أمير الموهنين لي : الله أ كبر « فمن اضطر* غير 
باغ ولاعاد فلا إثم عليه » (؟) فلمًا سمع ذلك عمر خلی سبيلها (4) . 

قب : آریمن الخطيب مثله (ه) . 

۷ - شا : روي أن مكاتية زنت على عبد عثمان و قد عتق منها 29 
أرباع » فسأل عثمانأمير المؤمنين لي فقال : تجلد منها بحسابالحرية وتجلد 
منها بحساب الرق ٠‏ و سئل زيد بن ثابت فقال : تجلد بحساب الرق ؛ فقال له 
آمیرالمومنن ج : كيف تجاد بحساب الرق و قد عتق منها ثلاثة أرياعها ؟ و 
هلا جلدةا بحساب الحرية فائها فیپااً كثر؟ فقال زيد : لوكان ذلك كذلك لوحب 
توريثها بحسان الحرية . فقال له آمیرالومنن ك : أجل ذلك واجب . .فا فحم 
زيد و خالف عثمان آمیرالومنن تش و صار إلى قول ريد , ولم يصغ إلى ما قال 





٩۷ : الادشاد‎ )۱( 

(۲) الخلیط : الشريك فی‌الماء والکلا . 
(۳) البقرة ص ۱۷۳ . 

(۴) الارشاد : وو . 

(۵) مناقب آل أبى طالب ج ۲ ص ۴۶۹ , 


-۵۱- باب حد الزنا و كيفية ثبونه‎ - ۰ a 


CACC‏ ا CCC‏ و ی or‏ هه اد مدا مش فا 


بعد ظهور الحجة عليه (۱) . 

۸ - شى : عن جابر عن أبي جعفر ا في قول الله : «و اللاأتي 
يأتين الفاحشة من نسائکم - إلى سببلا» (۲) قال : منسوخة و السّببل هو 
الحدود (۳) . 

۹ - شی :عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبدالله ب قال : سألنه عن هذه 
الأية «و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ‏ إلى سبيلا» | قال: ] هذه منسوخة 
قال : قلت : كيف كانت ؟ قال : كانت المرءة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود 
أدخلت ببتاً ولم تحداث , ولم تكلم , ولم تجالس , واوتیت فيه بطعامپا و شرابها 
حتى تموت . 

قلت: فقوله : «أويجعلالله لبن" سبیلا » ؟ قال : جم لالسبيل الجلد والرجم . 
و الامساك في البيوت قال : قلت : قوله , « واللذان يأتيانما منكم » قال : يعني 
البکر إذا 7 نت الفا حشة [١‏ ا هذه الث « فاذوهها» قال : يحيس « فان تابا 
و اصلحا فأعرضوا عنهما ان" اللهكان تو ابا دحیماً » (4) . 

۴۰ - شی : عن بعض أصحا بناقال ت اءة إلىعمرفقالت : ياأميرالمۇەنىن 
إني فجرت فأجر ف“ حدة الله » قأص برحمها وكان علي أمیرالومنن يتم حاضراً 
فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الا رض أصابنيعطش شديد 
فرفعت لي خيمة فاتیتها فاصبت فيها رجلا أعرابياً ٠‏ فسألته الماء فأبى على" أن 
يسقيني إلا أن | مكنه من نفسي , فوليت منه هاربة فاشتد" بى العطش حتتى غارت 
عيناي » و ذهب لساني . فلما بلغ ذلك مني أتيته فسةاني و وقع علي" » فقال له 


(۱) ارشاد المفيد ص ۱۰۲9۱۰۰ و آخرجه فى المناقب ج ۲ ص ۳۷۱ الى قول 
فأفحم زيد . 

(۲) النساه : ۵ 

(۳) تفسير المیاشی ج ۱ص ۲۲۷ . 

(۴) تفسيرالعياشى ج ٩‏ ص ۲۲۷ و ۲۲۸ . 


على 26 : هذه اآتي قال الله د فمن اشطر" [ غير باغ و لاعاد » (۱) و هذه ] 
غير باغية و لا عادية إليه , فخل سبیلها , فقال عمر: لولا علي لبلك عمر(۲). 

۱ - شی : في دواية سماعة ۰ عن أبي عبدالله کم :إذا زنى الرجل يجلد 
و شغي للامام أن شمه من الا ر ص الذي جلد بها إلى غيرها سنة , و كذلك بغي 
للرحل إذا سرق وقطءتيده (۳) . 

۳ - شی :عن عل بن مس لم ؛ عن أبي جعغر تا ی قول الله تعا لى :«تلك حدود 
لله فلا تعتدوها و من ينعد حدود الله فا ولئك هم الظالمون » (4) فقال : إن* 
الله غضب على الز"اني فجعل له جلد مائة فمن غضب‌علیه فزاد فأنا إلى الله منه بريء 
فذلك قوله «تلك حدود الله فلا تعتدوها » (ه) . 

مم قب E‏ اسءة إلى على یم تستعدي على زوحها أنه أحيل 
جاديتي , فقال : تما وهبتها لي ؛ فقال علي کل للرجل : ائتنى بالبيتنة و ال" 
رحمتك. فلم ا 4 المرءة أنه الر حم ليسدونه شيء أقر'ت أنها وهبتها له, فجلدها 
على 0 أجاز له ذلك () . 

اار ضا تلن : قم ىأمير اللومنين كنم في امرءة محصنة فجر بها غلام صغير , 
فامر عمر آن تر <م ؛ فقال ع : لايجب الرجمء نما يجب الحد؛ , لانة الذي 


فجريه! ليس بمدرك (۷) . 








(۱) ماين الملامتین أضفناء من المصدر دالاية فىالبقرة ص ۱۳۷ . 
(۲) تسیرالمیاشی ج ١‏ ص م7 . 

(۳) تفسيرالعياشى ج ١‏ ص ۳۱۶ . 

(۴) البقرة : ۲۲۹ . 

(۵) تسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۱۷ 

(۶) مناقب آل آبی‌طالب ج ۲ ص ۱۴۸ . 

(۷) مناقب آل آبی طالب ج ۲ ص ۶۰ . 


SE‏ فنص شو ال اه 
عليه السلام : لايجب عليه الرحم لا نه غائب عن أهله , وأهله ف باد آخر. نما 
يجب عليه الحد“ ١‏ فقال عمر : لا أبقاني الله لمعضلة ام يكن لها أبوالحسن(١)‏ . 
الااصبغ بن نباتة : إن" عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم ٠‏ فخطاه 
آمیرالوّمنن 22 ٤‏ ذلك , و قد"م واحداً وضرب عنقا و ون ادا ني فرحمه . 
و قدام الثالث فضر به الحد" , و قدگم الرابع فضريه نصف الحد خمسین جلدة "و 
قدام | لخامس فعز ره . 

فقال عمر : كيف ذلك ؟ فقال تج : آما الا وال فکان ذمباً زنى بمسلمة 
فخرج عن ذمته , وأما الثاني فرجل‌محصن ذنىفرحمناء , وأما الثالث فغیرمحصن 
فضر بناه الحد" , وأما الر ابع فعبد زنی‌فضر یناه نصف الحد, وأما الخامسف.غلوب 
علی عقله مجنون فعز رناه . 

فقال عمر : لا عشت فى امه لست فيا يا آباالحسن (۲) . 

و روي أنه تي بحامل قد ذنت فأمر برجمها فقال له آمیرالومنن تلا : 
هب لك سبیل عليها قبل لك سبیل على ما في بطنها ؟ والله تعالی بقول : «ولا :زر 
وازرة وزد | خری» ؟ قال: فما أصنع بها ؟ قال: احتط (۳) علیها حتی تلد , فاذا 
ولدت ووجد اولدها من یکفله فأقم الحد" عليها , فلا ولدت مانت ١‏ فقال عمر: 
أو لا علي ااك عمر (4) . 

ابن المسیب : أنه كتب معاوية إلى أبى موسی الاشمري يسأله أن يسأل 
علياً عن دجل يجد مع امرءته دجلا يفجر بها فقتله . ما الذي يجب عليه ؟ قال : 
إنكان الزاني محصناً فلا شىء على قاتله , لا نه قتل من يجب عليه القتل . 





(۱) مناقب آل ابى طالب ج ۲ص ۳۶۱ . 
(۲) مناقب آلابىطالب ج ۲ ساوم. 
(۳) احفظ عليها خ ١‏ اصطبر عليها خ. 
(۴) مناقب آل أبىطالب ج ۲ ص ۳۶۲ . 


و في دواية صاحب الوطاً فقال : أنا آبو الحسن . فان لم يقم آدبعة شبداء 
فلیعط برمته (۱) . 

و روي أن" امرءة تشبّبت لرحل بجاریته , و اضطجعت على فراشه ليلا 
فوطئها ٠‏ فأمر آمیرالمنین 825 باقامة الحد" على الرجل سرا . و على 
المرءة حپر آ(۲) . 

۴ - قب : جعفر بن رذق الله قال : قد"م إلى المتوكل دجل نصرانی فجر 
بامرءة مسلمة » فأداد آن‌يقيم عليه الحدة فاسلم ۱ 

فقال يحيى بن أكثم : الايمان یمحو ماقبله . و قال بعضهم : يضرب ثلاة 
حدود , فكتب التو كل إلى على" بن ع النقي ب يسأله , فامًا قرء الكتاب 
كنب يشرب حتیبموت » فأنكر الفقباء ذلك فكتب إلبه يسأله عن الملة ‏ فقال : 
بسمالله الر“حمن الرحيم « فلا رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحده و کفر نا بما کنابه 
مشر كين » (۳) السودة قال : فامرالمتو كل فضرب حتّى مات (4) ۱ 

۵ - ين : عن سماعة ؛ عن أبي بصير ٠‏ عن الستادق ب ٠‏ قال : قال 
أمير المؤمنين ي : إذا زنى الشيخ و الشيخة جلد کل واحد منهما مائة جلدة 
وعليهما الرجم . و على البكر جاد مائة ونفی سنة في غیرمصره (8) . 

۶- ربن , عن سماعة وآبي بصير قالا : قال الصادق 38 : لا يحد الزاني 
حتی بشید عليه ار بعة شود على الجماع والايلاج و الاخراج ‏ کالمیل في المكحلة 


(۱) متاقب آل أبى طالب ج ۲ ص ۳۸۰ ۰ 

(۲) مناقب آل بی‌طالب ج ۲ ص ۳۸۱ ۰ 

(؟) غافر : ۸۴ ۸۵9 . 

(۴) مناقب آل آبی‌طالب ج ۴ ص ۲۰۵ ٠‏ 

(۵) أخرج العلامة النورىالحديث دمایاتی بعده نحت‌دمز «ین»" عن کتاب نوادر 
آحمد بن محمد بن عيسى و قابلناها على نسخة المستدره ج ۳ ص ۲۲۲ . 
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ولایکون لعان حى يزعم أنّه عاين . 

۷ ين : عن زرادة , عن أبى جعفر تج قال : المحصن يرجم , والّذي 
لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى , و الذي قد أملك يجلد مائة و ينفى . و يقع اللعان 
بين الحر و المملو كة , و اليهوديئّة و النصرانية . وإن دجم يتوادثان (۱) . 

۴۸ - ين : عن أبي إسحاق , عن أبى إبراهيم لاخ ۰ سألته عن الزاني و 
عنده سريّة أوأمة يطأها , قال : إنّما هو الاستغناء . أن يكون عنده ما یغنیه عن 
الزنا . قلت : فان زعم أنه لايطأ الامة ؟ قال : لایسدق , قلت : فان كانت عنده 
متعة . قال : إنما هوالدائم عنده . 

و أي" جارية زنت فعلی مولاها حد"ها , و إن ولدت باع ولدها وصرفه فیما 
آراد من حج و غيره . 

4 - ین: عنأبي بصيرعنه ت #اقال: قضىأمير ا اؤمنين تلثم فيامرءةاعترفت 
على نفسها أن" دجلا استکرهپا قال : هي مثل السبيئّة لايملك نفسها . لوشاء لقتلها 
ليس عليها حد ولانفي . 

و قضى في المرءع لها بعل لحقت بقوم فاخبرتهم أثها ینم فنکحپا أحدهم 
ثم جاء زوجها : آن" لها الصداق ,و أمر بهاإذا وضعت ولدها أن ترجم . 

۰- ين : عنأبي بصیرعنه 8# قال: المغيب وا لمفیبة(۲) لیس علیمارجم إلا" 
أن يكون رحلا مقيماً مع امرءته , وامرءته مقيمة معه » وذاکابر دجل امرءة على 
نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منپا أوعاش . ومن ذنی بذات محرم ضرب ضربة 
بالسيف مات منها أوعاش » ولا يكون الرجل محصناً حتى يكون عنده امرءة يفغلق 
عليها بابه . 

وسالته عن قوله تعالی : « أن بقت‌لوا أو تضایه | أوتقطع أيديهم وأرجلهم من 

(۱) آخرح ذیل الحدیث فى المستدرك ج ۳ ص ۳۶ . و لیس فيه « و أن دجم 
يتوارثان » . 

(۲) المفیب - بشم المیم - الذی غاب زوجه . 


-“0_ 5 اق 5 


خلاف 3 0 من لاه رض» O‏ : ذلك J‏ و الامام اه شاء ا فعل . 

وسألته عن النفي قال : ينفى من أرض الاسلام كلها , فان وجد في شيء من 
أرض الاسلام قتل » ولاأمان له حتی یلحق بأرض الشرك . 

عن عبدالرحمن و سئلنه ل عن الر “جل إذا ذنی قال : ينيغي للامام إذا 
جلد أن ينفيه من الاادض الْتي جلده فيها إلى غيرها سنة ؛ وعلی الامام آن‌یخرجه 
من المصر , و كذلك إذا سرق قطعت يده و دحله , و الر حل إذا قذف الم<صنة 
جلد ثمانن » حر آ كان أو مملو كأ , و إذا زنى المملوك و المملو کة جلد کل" 
واحد منهما حمسن (۲) . 

۰ - ضا : عن أبن قال : دجم رسول الله 2 رمي ولم يحلد , و دکر 1 أن 
علا e‏ دجم وحلد بالكوفة , فقال: لاأعرف وعن‌الصبی بقع على المرءة قسال : 
لا جلدان و عن الر جل يقع على الصبية قال : لا يجلد الرجل . 

۳ - ین : عن أبي بصیر ۰ عن ۳ عمد الله يم قال : تدفن المرءة إلى 
وسطها إذا أراد الامام ربعها ' و يرمي الامام ثم" الناس بحجادة صغار , والزانيإذا 
جلد ثرا يقتل فيا ارا بعة (۳). 

و قال : ان* رجلا أتى دسول الله يي فقال : اني زنيت فصرف وحبه ' 
ثم جاءه الثّانية فصرف وجبه » ثم" جاءه الثالثة فقال : يا دسول الله إني ذنیت 
و عذاب الدثنيا أهون من عذاب الاآخرة , فقال رسول الله اا : أبصاحبكم مس" 
فقال : لا: فأقرة الرابعة فأهر به دسول الله صلی الله عليه و آله أن یرجم » وحفر له 
حفرء فر حموه . 


قلما وحد ف الحجارة حر ج شد فلقمها از بر فرماه بساق بعنر فتعقل 


)۱( المایدء : ۳ 
(۲) النوادر المطبوع بذیل فقه الرضا : ۷۶ 
(۳) : 0 ۷ . 


ج ۷۹ ۰ اباب حد الزنا و كيفية شوته ۵۷ 


به ودر که الناس فقتلوه » فا خبر النبی* ماقي بذئك ' فقال : ألا" تر کتموه . 

وقال رسول الله مب لواستترومات لكان خيراً له . 

۳ - ,بن : عن أدبن » عنعيدالله بن سذان » عن أبيعبدالله ت قال : 
حد" الرجم في الزنا أن يشهد أدبع أنبم دأوه يدخل و یخرح , و حد الجلد أن 
بوجد في لحاف واحد ؛ و یحد" الرجلان متى وحدا فيلحاف واحد . 

۴ - کش : عن دان ؛ عن معاوية , عن شعيب العقر قوفی" ٠‏ عن أبي بصمر 
قال : سألت أبا عبدالله ت عن امرعة تزوتجت ولها زوج ٠‏ فظپر علیپا ‏ قال : 
ترجم المرءة ويضرب الرجل مائة سوط "لا نه لم يسأل . 

قال شعيب : فدخلت على أبيا احسن ي فقلت له: امرءة زوجت ولهازوج 
قال . ترجم المرءة و لاشيء على الرحل ؛ فلقيت أبابصير فقلت له: إني سألت أبا 
الحسن تي عن المرءة التي تزوتجت و لبا زوج قال : ترحم المرءة و لا شيء 
على! لر بل فمسح صدره وقال : ما اظن صاحينا تناهی حکمه بعد (۱) . 

۵ - كش : عن علي" بن عد + عن عل بن أ<مد ؛ عن عل بن الحسن ؛ عن 
صفوان ٠‏ عن شعيب بن یعقوب العقرقوفی قال : سالت أباالحسن تم عن الرجل 
تزواج امیءة و لها زوج ولم يعلم , قال : ترجم المرءة و ليس على الر جل شيء 
إذا لم یعلم, فذ كرت ذلك لا بيبصيرالرادي قال : قال لي - والله - جعفر 220 : 
ترجم المرءة و يجلد الرجل الحدء , قال : فضرب بيده على صدره يحكتها , أظن“ 


صاحینا ما تكامل علمه (؟) . 


(۱) رجال الکشی : ۱۵۳ . 

(۲) رجال الکشی ص ۱۵۴ ؛ اقول : وروی الشيخ فی‌التهذیب ج ٠١‏ ص ۲۵ ۰ 
و الاستبسار ج ۴ ص ۲۰۹ ۰ عن شعيب قال : سالت باالحسن(ع) عن رجل تزوح‌امر: 
لها زوج . قال : يفرق بینهما ۰ قلت :.فعلیه ضرب ؛ قال : لا . ماله یشرب - الى أن 
قال : فا خبرت 1با بصیر فقال : سمعت جعفراً عليه السلام یقول : ان علياً عليه السلام قعی 
فىرجل تزوج امرهة لها زوج فر جمالمرءة وضرب الرجل!لحد , ثمقال: لوعلمتأنك-ه 


جه علمت لفضخت رأسك بالحجارة . 

اقول : اسول الحكم فى حد الزنا معلوم من الكتاب دالمنة مقطوع بها بين 
الفر یمن , و هو الرجم على المحصن والمحصنة , والجلد على غيرهما . والفقه أن يعرف 
المفتی ف ىكل مورد حکمهالخاص به . 

فمن ذلك ما مضى أن أميرالمؤمنين عليه السلام قضى فى المرهة لها بعل لحقت بقوم 
فأخبرتهم أنها بلازوج فنکحها أحدهم ثم جاء زوجها: أن لهاالصداق» وأمربها اذا وضعت 
ولدها أن ترجم . 

فهذه المرءة انما لحقت بقوم آخرفراراً من زوجها . ولم يكن زوجها غاب عنها 
اختياراً . فكان عليها الرجم . 

ومن ذلك ما رواء فىالتهذيب ج ٠١‏ ص ۲۵ , والكافى ج ۷ ص ۱٩۳‏ عن أبى بصير 
عن أبىجعفر عليهالسلام قال : سئل عن امرءة كان لها زوج غائباً عنها ففزوجت زوجاً آخر 
قال : ان رفعت الى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجاً غائباً وان مادته دخبره يأتيها 
منه ٠‏ وأنها تزوجت زوجاً آ خر »كان علىالامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذى تزوجها. 

فالظاهر آن‌الرجل ماعلم أن لها زوجاً غائباً ۰ فليس عليه شىءكما قال آبوالحسن 
عليه السلام فى الحديث الثانى من خبری الكشى . و انما كان عليها الحد" لان زوجها 
كانغا ثباعزها . 

ومن ذلك مارواه فی‌التهذیب والكافى عنه عن! بىعبدالله علیهماالسلام‌قال : سألته عن 
امرءة تزوجها رجل فوجد لها زوجاً قال : عليه الجلد . وعليها الرجم ٠‏ لانه تقدم بعلم 
ونقدمت هی بعلم ٠‏ ومثله صدر الحديث الاول الذى نقل فى المتن عن الكشى . 

وهذه المسئلة تفرض اذا ظهرالزوج على امرءته فوجدها مع دجل آخر کما عبر فى 
حديث کش وقال: «فظهرعليها» . فادتعى الرجل ‏ فراراً م نالحد فقال : انى تزوجتها 
وقد قالتلى: انها أيم. فعلىالمرءة الرجم لانها زنت مع حضور زوجهاء وعلىالرجل الحد 
-مائة سوط لانه يدعى خلا فظاهرالحال , فانه أنكان الرجليمرفها فقد تقدم بعلم سه 


۶ - تفسیر النعمانی : بالاسناد التقد م في کتاب القر آن )١(‏ عن أهير ‏ 
المؤمنين ي قال : كانت شريعتهم في الجاهلية أن" المرءة إذا زنت حبست في بيت 
و اقيم بأودها حتّی يأتى الموت ٠‏ و إذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه 
وأذوه وعیتروه , ولم يكونوا يعرفون غير هذا (۲) . 


جس‌وان لم يكن يعر فها فكيف لم يسأل عن وليها وعشيرتها أنيزوجوها منه وصدقها فی‌قو لها 

واما القرينة على أن أباعبدالله عليهالسلام فرض المسالة هكذا قوله عليهالسلام دلانه 
تقدم بعلم وتقدمت هی بعلم» , فالذى حدث به أبوبصير عن أبىعبدالله عليه السلام فى ذيل 
الحديث الثانى من خبرى الكشى محمول علىذلك مع أنه أبوبصير المرادى الخبيث الذى 
یقول: ماأظن صاحبنا تناهى حكمه بعد . 

وأما حدیثه الذی قال فيه : ان آمیرالمومنین عليه السلام ضرب الرجل الحد . ثم 
قال : لو علمت آنك علمت لفضخت راسك بالحجارة . ففیه الوهم والخبط . لان الفضخ 
وهو کناية عن الرجم - يدور مع الاحصان وعدمه » لا العلم ۰ ولوصح قوله د لوعلمت » 
وهو لايعلم » فكيف ضر به الحد" . 

فالخبر ساقط من الاصل متئاً و سنداً " ولا وجه للتكلف فى حمل الحد على التعزير 
لنقصيره فى التفتيش كما عن العیخ رحمه الله . 

(۱) أورد رحمه الله رسالة النعمانی فى تفسيرالمر آن الباب ۱۲۸ من كتاب القر آن 
(ج ٩۲‏ ص ۱ - ۷ من هذهالطبعة) وتری سندها فی‌الصفحة الثالئة . 

(۲) المشهور المسلم من تاريخ المرب خصوصاً عند ظهورالاسلام أن الز ناکان رائجاً 
عندهم خفية وعلانية ۰ وکانت بمكة وطائف وغير ذلك بنایا يرفعن الرایات بذلك ویختلف 
الناس عندهن من دون أى نكير؛ وکانوا یلحقون ولد الزنا بأبيه ' بحکم القرعة آوالقافة 
آورای الزانية و اختیارها ۰ وحسبك من ذلك استلحاق مماوية زياداً بحکم الجاهلية بعد 


علی‌آن العرب‌حی‌جاء الاسلام كا نوا مفرمین بشرب‌الخمروالز نا بفتخرون بذلك سه 


فا ذتاب التواهي ج ۷۹ 
قال الله تعالى فيأوتل الاسلام « و اللا ”ي يأتين الفاحشةمن نسائكم فاستشهدوا 
علیپن" أدبعة منكم فان شهدوا فأمسکوهن" فيالبيوت حتی‌یتوفیپن*ال‌وت أويجعل 
الله له" سبیلا 5 واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فان ابا وأصلحا فأعرضوا عنما 
ان" الله كان توتابا رحيماً » (۱) . 

فلممًا كثر المسلمون وقوي الاسلام » و استوحدوا امور الجاهليّة نز الله 
تعالى « الزانية والز اني فاجلدوا کل" واحد منها مائةجلدة » إلى آخر الاایة(۲). 
جب ويسمونهما الاطيبين وكانت قر يشير غبونء ویرغبونا لنای‌عن‌الاسلام بتحر يمه شرب‌الخمر 
والز نا'وانما كانالئبىس اىالله عليه و ا له عذدما يأ خذا لديعة من النساءيشر ط علیهم أن لايز نين كما 
فىالاية ۱۲ من ورة الممتحنة ' لرواج الز نا بينهن . 

(۱) الایثان فى سورة النسأء ۱۵ - ۱۶ ؛ 1 النساء مدنية والسور المدنية على 
تر تیب‌النزول : البقرة' الاتفال» آلعمران ‏ الاحزاب؛ الممتحنة ؛ ثم النساه " والاعزاب 
نز لت فی‌سنة خمس » والممتحنة نزلت فی‌سنة ست فی‌المهاجرات بعد الهدنة " فتکون سورة 
النساء نزولها فى سنة ست أو سبع من الهجرة بعد ظهور الاسلام بعشرین سنة من مبده 
اوخ 

(۲) الاية فى سورة النور : ۲ " وقد نزلت بالمه‌ينة بعد سورة النساء بعش سود من 
المفصل » وفى ا اللعان ۰ دهی نازلة بعد غزوة تبوك كما فى تفسیر القمی ص ۴۵۲ 
وتفسير النعما نی ص ۷۲ (المطبوع فى البحاد ج )٩۳‏ . 

وقد صرح أبن الاثير بذلك فى اسدالغابة ج ۱ ص ۲۳ ۰ قال « وفی سنة تسم لاعن 
ردول الله صلی الله عليه وآله بین ءویمرالعجلانی وبين امرءته فى مسجده بعد العصر فى 
شبان و کان عويمر قدم من تبوك فوجدها حبلی» وهكذا ذكر. الطبرى فى تاريخه شمبان 
سنة تسع ورواه اصحاب‌التراجم فى تر جمة عويمر بنآبیضالمجلانی وهکذا اصحاب!!حدیت 
كما فى الموطاً ودننابن‌داود ومشكاة المصا بیج وغيره وسوف نتكلم علیها وعلی آيات الافك 
الواقعة فى سورة النور ۲۶-۱۱ . 


3 ۷۹ ۰ پاں ۹ الزنا وكيفيّة دمو ند ا 


فنسخت هذه الاية آية الحيس و الا ذى )١(‏ . 
6¥ — نوادر الراوندى :0 1 راس اده ۱ عن موسی إن حععر ۱ عن أبائه ' عن 
على" مل قال في المکرء : لاحد* علیها ' وعليه مر مثلها | (۲) . 


(۱) تری نص الخبر فى ص ۶ من تفسير النعمانى المطبوع فى ج ٩۳‏ من البحار ' 
ورواه على بن ابراهیم القمی مرسلا فى تفسيره ص۱۲۱ وأخرجه الشیخ الحرالعاملی (فی 
۳ ۸ ص ۳۵۱ من الوسائلا لطبعة الحدیثة) عن رسالة المحکم والمتشا به (ص۸) المنسوبة 
الى على بن الحسین المرتمی نقلا من تفسير التعمانى . 

وقد ذکر الم اف العلامة فى مواضع من‌البحاد ' منها فى ج ۳٩ص ٩۷‏ بعدماانتهی 
رسالة النعمانی » أنه وجد رسالة اخری مسماة بکتاب ناسخ‌القر آن‌ومنسوخه لسعد بنعبدالله 
الاشمری وأن مضمونهما متوافقان . 


(۲) نوادرالراو ندی : باع ' ومابين المعلامئين كان محله بياضاً ۱ 
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و و و من و و وی تم داد نو و و و CD‏ لهجن n OG CC COCO OED‏ من ونون و و و و و mon‏ ممت ی 


"۷ 
© ( باب ))) ه 
* « ( تحر بم اللواط وحده و بدو ظهوره) » + 

الابات : الاعراف: و لوطأ اد قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقکم بها 
من أحد من العالمن 4 نکم لتاتون الرحال يو من دون النساء بل أنتم قوم 
مسرفون - إلى قوله تعالى - : و آمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة 
المحرمين (۱) . 

هود : ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطر نا علیهم حجادة من‌سجنیل 
منضود «سو مة عند ربك وماهی‌من‌الظالمن ببعيد (۲). 

الحجر : فجعلٌا عاليها سافلها وأمطرنا علیهم حجارة من سجنیل (۳) . 

الانبیاء : و لوطأ تيناه حكمأوعلماً و نجنیناه من القرية التي كانت تعمل 
الخبائث انم کانوا قوم سوء فاسقن )٤(‏ . 

الشعراء : أتاتون الذ كران من العالمين © و تدرون ما خلق لكم ربكم 
من أزواجكم بلأنتم قوم عادون - إلى قوله تعالى -: قال ني لعملكم منالقالينت 
دب" نجنى و آهلي مما یعملون - إلى قوله تعالى ‏ و أمطرنا عليهم مطراً فساء 
مطر المنددرين (ه) . 

النمل : و لوطأ اد قال لقومهأتاتون الفاحشة و أنتم تصرون4 شک لتأتون 





(۱) الاعراف : ولا - ۸۳ . 
(۲) هود : ۸۲ . 

(۳) الحجر : ۷۵ . 

(۴) الانبیاء : ۷۴- ۷۵ . 
(۵) الشعراء : ۱۶۵ - ۱۷۴ . 


الرجال شبوة من دون النساء بل آنتم قوم تجهلون (۱) . 

العنکبوت : و اوطأ إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من 
أحد من العالمين © .کم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون في نادیکم 
المنكر ‏ الی‌قو له تعالی- ]نا منز لون على أهل هذه القرية رجزاً من‌السماء بماکانوا 
یفسقون © ولقد تر كنا منها أية بسنة لقوم یعقلون (۲) . 

١‏ - ل : عن ابن الولید , عن سعد , عن الحسن بن علي" بن النعمان 'عن 
ابن أسباط , عن بعض آصحابنا , عن أبي عبدالل تي قال : ما كان في شيعتنا فلا 
يكون فيهم ثلاثة أشياء : لايكون فيهم من يسأل بکفه » ولایکون فيهم بخيل , ولا 
يكون فيهم من یوّتی في دبره (۳) 

اقول : قد ضی باسانید في باب الصفات الني لا تكون فى الموّمن (4) و 
في باب جوامع المساوي (ه) . 

۳ ل :عن أبيه » عن سعد » عن الطيالسي" ۰ عن عبدال "هن بن عوف , 
عن آبي نجران الامیمی , عن ابن <ميد , عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله 


عليه السلام يقول : ثلائة لايكلمبم الله يوم القيامة و لا ياظر إليهم و لا يز كيهم 
و لهم عذاب أليم : الاتف شیبه , و الناكح نفسه , و المنکوح في دبره (5) . 


. ۵۵ - ۵۴ : النمل‎ )١( 

(۲) العنکبوت : ۲۸ - ۳۵ . 

(۳) الخصال ج ۱ ص مي . 

(۴) داجع ص ۲۱۲-۲۰٩‏ من ج ۷۲ من هذه الطبعة وقد مرالایماز الى بء‌ضها 
فى أواخر الباب السابق . 

(۵) داجم ج ۷۲ ص ۱۸۹ - ۲۰۱ . 


(۶) الخصال ج ۱ ص ۵۲ . 
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قوم لوط , فقال : ابلیس فانه آدکن من نفسه (۲) . 

۴ ب : عن ابن طریف " عن ابن علوان . عن جعفر . عن أ بيه تن 
ان عل چم كان يقول في الاو طي : إن کان محص دجم » ون ام يكن محصناً 
جلد الحد" (۳) . 

6 ب : عن المز از عن أبي البختري ٠‏ عن اله ۔ادق 22 ۰ عن 
آبائه ملقلا أن" علا تلج كان قول : حد* الأوطى" مثل حد" الزاني .ان كان 
محصناً دجم , و إن كان عزباً جلد مائة و يجلد الحد من يرم به بر یا (4) . 

عع : في علل ابن سنان . عن الر'ضا تج علة تحريم الذكران 
للذ كران , و الاناث للاناث لما ر کب في الاناث و ما طبع عليه الذكران ؛ و لما 
في إتيان الذ كران الذكران و الاناث الاناث من انقطاع النسل , و فساد التدبير 
و خراب الد نیا (ه) . 

اقول : قد مر" كثير من آخبار الياب فى قصتة لوط عليه السّلام فلا 
تعيدها )٩(‏ . 

۷- ع : عن أبيه. عنص العطار .عن الا شعري , عن البرقي ٠‏ عن أبي 
الجوزاء ٠‏ عن ابن علوان " عن عمرو بن خالد » عن زيد بن على .عن اا 
عن علي 6ل أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسولالله تب فقال له :اخرج 


۱ 0 م ان 7 لد اا 
من مسجد سول الله یا من اعنه رسو لالله , ثم" قالعلي 8# : سمعت رسولالله ا 





(۱) عللالشرالم ج ۲ ص ۲۸۳ . 

(۲) عیون‌الاخبار ج ۱ ص ۲۴۶ . 

(۳) قرب‌الاسناد ص ۶۸ ۰ وفی ط آخر ۵۰ . 
(۴) فرب‌الاسناد ص ۸۴ وفى ط آخر ص ۶۴ . 
(۵) عللااشرائع ج ۲ ص ۲۳۴ . 

(۶) داجمج۱۲ ص ۱۷۱-۱۴۰ . 


ج ۷٦‏ ۱ - باب تحريم الأواط -36- 


صلى الله عله و آله يقول : لعن الله المتشيتهين من الر "حال بالنساء ‏ و المتشبهات 
فن الساء الر حال 

و في حدیث آخر: آخرجوهم من بيوتكم فاننهم آقذد شيء (۱) . 

۷ ع : بهذا الاسناد , عن على 2 قال : كنت مع رسول الله ا 
جالساً في المسجد حتی أتاءرجل به تأنيثفسلم عليه فرد" عليه , ثم" كب دسول 
الله ملد في الا دض يسترجع . ثم" قال : مثل عؤلاء في أ مني آنه لا يكون مثل 


هؤلاء في | ة إلا" عن بت قي لالساعة (؟) 


(۱) عللالشرائع ج ۲ ص ۲۸۹۸ وفى دعائم الاسلام ج ۲ ص ۴۵۳ و عن رسول الله 
صلىالله عليه وآله أنه لعن المخنئن من الرجال , وقال : آخرجوهم من بیوتکم ۰ و لعن 
المذكرات من النساء والمو نثن من الرجال . 

وعنه عليه السلام أنه قال : اذا كان الرجل کلامه کلام النساه " ومشيه مشی النساء 
ویمکن من نفسه فینکح كما تنكح المرءة ذارجموه و لاتستحیوه . 

(۲) علل| لشرائم ج۲ ص۲۸۹ - ۰۱۹۰ آقول :كان بالمدينة ثلاة من المخنثين : 
هيت وهرم و ماتع و کان هيت يدل على آزواج رول الله صلی الله عليه و آله متی اراد 
فدخل يوماً دارام‌سلمة وردول الله(ص) عندها فأقبل علیآخی أم سلمة عبدالله بن أبىأمية 
يقول : 

ان فتحالله عليكم الطائف فسل أن تنفل بادية بنت غيلان بن سلمة التُمَفية فانها مبتلة 
هيفاء ' شمو ع نجلاه. تناصف وجهها فىالةسامة ' وتجزأ مءتدلا فىالوسامة ؛ ان قامت‌تثنت 
وان قعدت تبنت ؛' وان تكلمت :فزت " أعلاها قضیب وأسغلها كثيب اذا أقبلت أقبلت يأر بع : 
وان أدبرت آدبرت بثمان " مع ثغفركالاق<دوان وشىء بينفخذيهاكالتعب المکفاً الخ . 

فسمع ذلك رسولالله صلی‌الّه عليه وآله فقال له : مالك ء سبا الله ! ماكنت أحسيك 
الا من غير أولى الاربة من الرجال , فلذاكنت لاأحجبك عن نسائى , ثم آمره بأن سير 
الى خاخ ۰ وفى رواية : « لمّد غلفلت النظر ياعدوالل » وفى رواية : م لا أرى هذا يعرف 


مادهنا لايد خان عایکم» جیوه ۰ راجعالدرالمنثورج ۵ص ۳ ۰ 2 الامثال ج سه 


4 - فس :عن بيه عن المحمودي وغل بن عیسی بن عبید 'عن ل بن 
إسماعيل الرازي" ' عن ی بن سعيد أن یحیی بن أكثم سأل موسى بن عد عن 
مسائل ,وفیها : أخيرنا عن قول الله عن وجل" « أويزو جهم ذكراناً و إناثاً » (۱) 
فبل يزوج الله عباده الذكران وقدعاقب قوماً فعلوا ذلك ؟ 

فسال مو سی اا ابا لحسنا لعسکري" ۳(۵۶) و كان من حو اب 'أبيالحسن 
اما قولهم « أويزو جهم ذکراناً و نائاً» فان التبارلد و تصالی يزواج ذکران 


المطيعين إناثاً من الحور ۱ لعن ۳ وإنات المطعات مانن :د ګران المطيعين(؟) 


جص ۲۵۱-۲۴۹ ۰ وفیه تفسیرغر يب كلام | لمخنث نملا منأ بیعبید القاسم بن سا الاغانى 
€ ص ۳۰ . 

: الشورى , ۵۰ ء قال الطبرسى : معناء أو يجمع لهم بين البنی, والینات وقیل‎ )١( 
هو أن تلدالمرءة غلاماً ثمجارية؛ ثم غلاماً ثم جارية .وقيل: هوأن تلد توما ذکرا وأنثى,‎ 
. أوذكراً وذکر1 أو أنثى وأنثى . وقال الةمى فىتفسيره قبيل ذلك الحديث نحو هذا‎ 

(؟) هو أبوأحمد موسىالمبرقع خو أبىال<سنالهادى عليه السلام ۰ يلقب:بالمبرقع 
لاندكان آدخی على وجهه برقعاً , وهو أول من جاء الى قم من السادات الرضوية » خرج 
من الكوفة سنة ۲۵۶ الى قم واستقىر بها ولم ينتقل منها حتى مات بها ليلة الاريماء آخر 
دبیع‌الاول اليوم الثانى والهشرین سنة ۲۵۶ ٠‏ و دفن بدار شنبولة , وقدكان يلبس السواد 
واختص بخدمة المتو کل ومنادمته ۰ فلمل تلك الاسئلة كا نت حینداك, راجم فى ذلك ج۵۰ 
ص ۲ و۴ ۰ وص ۱۵۸ - ۱۶۰ . 

(۳) نقل هذءالاسئلة مع آجوبتها مرسلا فى کاب التحف ص ۴۷۶ ط مکتبةا لصدوق 
وص ۵۰۳ ط الاسلامية ' وأ خرجه المؤلف فىالبحار ج ٠١‏ ص ۳۸۶ من هذه الطيمة ٠‏ و 
لفظه كما سيأتى يطابق ظاهرالةر آن الكريم كما نقلناء عن الطبرسى قال: دوأما قوله: وأو 
يزدجهم ذكرانا وانائا» أى يولد له ذكور ويولد.له اناث ۰ يقال لكل اثنين مقرونن 
زوجان كل واحد منوما زوج ' ومعاذاله أن يكون عنى الجليل الخ . 


فم أ حر جه فی‌الاخصاص‌عن م<مد رن ۶ی ان عبید | لدفدادی عن م ول ون حه 


ج ۷۹ ۱ - باب تحريم اللواط حدم اهمد 


و معاذ الله أن یکون الجلیل عنی ما ليست على نفسك تطلب الرخصة لارتکات 
المائم ٠‏ فمن يفمل ذلك یلق أثاماً يذاءف له العذات يوم القيمة , ویخلد فیه‌مپانا . 
إن لم ینب (۱) . 

۰- همع :عن النبي عا لا يجدريحالجنة زنوق وهوالمخنث(؟). 

65 سن (۳) ثو: قال رسول الله E‏ :من الح في وطی‌الر حال لم مت 
حتی يدعو الى جال إلى نفسه (4). 

۱۳ = اسن )0 نو 1 وال أو عمد الله سیم : أو كان بسغفی لا حد أن الم 

5 ف" 8 
مر دن لرجم اللوطي ھر دی ۰ 

و قال ي قال أمير المؤمنين عليه الستلام : اللواط ما دون‌الد پر فپولواط 
و الد بر هو الکفر (5). 

۱۳ ۳ نو : عن أ به 1 عن سول ) عن حععفر ان ع 0 عن القد اح 1 عن 
| لصادق 0 عن أ به 2 قال: حاء رحدل إلىأبي فقال له : یاابن رسو لالله نی 
ابتلمت بمالاء وادع الله ع "و حل* فال : فقيل له : انه :و ی في دبره , فقال اس 
ما أبلى الله أحداً بهذا البلاء وله فيه حاجة , ثم" قال أبي : قال الله عزتوجل؟ : و 


عن ني وحلالی لايقعد على استمر ماو حر بر ها من و نی يد بر ه )۷ 


چب‌موسی ص۱ ٩ود‏ کره فى المناقب ج۴ ص ۰۳ وانظهما ,طا قان تفسير القمی مع أدنى 
500 

. ۶۰۵ : تفسيرالئمى‎ )١( 

(۲) معان ىالاخبار ص ۳۳۰ فى حديث . 

(۳) المحاسن ص ۱۱۲ فى ذيل حديث طويل . 

(؟) ثواب الاعمال ص ۲۳۸ . 

(۵) المحاسن ص ۱۱۲ . 

(۷-۶) ثواب الاعمال ص ۲۳۸ . 


سن : عن جعفر بن عل 02 مثله (۱) . 

۴ ٿو :عن أبيه , عن سعد » عن آحمد بن عل ٠‏ عن عد بن یحیی 
الخن از . عن غياث بن إبراهيم . عن أبي عبدائه تم قال : قال آمیرالمومنین 
صلوات الله عليه: إن لله عباداً لايعباً بهم شیثاً , لهم أرحام كأرحام اللساء فقيل : يا 
أمير المؤمئين أفلا يحبلون ؟ قال : إنها منكوسة (؟) . 

سن : في رواية غياث بن إبراهيم مثله (۳) . 

۵ - ثو : عنابن الوليد ؛ عن‌الصفار ؛ عن ابنأبي الخطاب ؛ عنا ین اسباط 
عن بعض اصحا به عن أبي عمد الله م قال : ان" الهعز آوحل" لم يدتل شمعتنا بار بع: 
أن يسألوا الاس ‏ أ كفلمم ‏ و أن يوتوا في أنفسهم . و أن يبتليهم بولاية سوء » و 
لايولد اہم أزرق أخضر (4) . 

سن : عن ابن أسباط مثله (۵) . 

۳ - ٿو : عن أبيه , عن سعد . عن البرقي ' عن علي" بن عبدالله » عن 
عبد الر حمن بن عد ٠‏ عن أبي خديجة , عن أبى عبدالله ي قال : لعن رسول 
اله ع المتشبسهين من الر جال بالنساء , و المتشبسهات من النساء بالرجال ٠‏ وهم 
المخنئون . و اللاتي ينكح بعضیم بعضأ , و إما أهلك الله قوم لوط حين عمل 
النساء مثل عمل الر جال : يأتي بعضهن؟ بعضأ (ج). 


سن : عن على" بن عمد الله مثله (۷) . 


(۱) المحاسن ص ۱۱۲ . 
(؟) ثواب الاعمال ص ۲۳۸ . 
(۳) المحاسن ص ۱۱۳ . 

(۴) ثوابالاعمال ص ۲۳۸ . 
(۵) المحاسن س ۱۱۳ . 
(۶) ثوابالاعمال ص ۲۳۸ . 
(۷) المحامن ص ۱۱۳ . 


۷- ٿو : عن أبيه ‏ عن سعد عن أحمد بن عل » عن ین یحبی » عنغياث 
ابن]براهيم . عن أبىعبدالل قال : قال‌آمیرالومنین صلوات اللاعليه : .ما أمكن 
أحد من نفسه طائعاً يلعب به إلا" ألقى الله عليه شهوة النساء (۱) . 

۸ - قب (۲) ف : سأل يحيى بن أكثم . عن قول ال تعالى « آویزو جهم 
ذکراناً و نائاً » و قال : أيزوا'ج الله عبادهالذ كران , وقد عاقب‌قوماً فعلوا ذلك؟ 
فقال أبوالحسن الثالد تلا : أي يواد له ذكور ‏ ويولد اه إناث . يقال : لكل” 
ائنين مقتر نین زوجان کل" واحد منهما زوج » و معاذ الله أن يكون عنى الجليل 
ما لبست به‌علی نفسك تطلب الرخص لارتكاب المأثم » و من يفعل ذلك يلق أثاماً 
يضاعف له العداب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب (۳). 

وسئل عن رجل أقرة باللواط على نفسه أيحد" ام يدرىء عنه الحد؛ ؟ فقال: 
إنه لم تقم عليه بينة , و نما تطو"ع بالاقراد من نفسه , و ذا كان للامام الذي 
من الله أن یعاقف عن الله , كان له أن یمن" عن الله , أما سمعت قول الله تعالى : 
د هذا عطاوّنا » )٤(‏ الاية (ه) . 

4- سن : عن جعفر بن عل , عن القد اح قال : قال أبو عبدالله تل : 
کتب خالد إلى أبي بكر : «سلام عليك أما بعد فاني | تي تبر جل قامت عليهالبينة 
أنه يؤتى فی دبره كما تؤتى المرءة » فاستشار فيه أبو بكر فقالوا : اقتلوه «فاستشار 
آمیرالمومنین علي" بن أبيطااب يفي فقال : أحرقه بالتاد » فان" العرب لاترى 

(۱) ثوابالاعمال ص ۲۳۸ و۲۳۹ . 

(۲) مناقب آل آبی‌طالب ج۴سص۴۰۴ وذيله فى ص۴۰۵٠‏ وقد عرفت آن‌لفظ الحدیث 
فى المناقب والتحف یختلفان . واللفظ هنا للتحف . 

(۳) تحف العقول س ۴۷۹ . 

(۴) ص : ۳۸ ۰ وذيلها : «فامنن آوامسك بغير رحساب» . 

(۵) تحفالمقول : ۴۸۱ . 


القتل شيا . قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : آقول ما قال علي" : يحرقه بالتاد 
قال آبوبکر : و أنا مع قولکما. و کتب إلى خالد بن الولید أن أحرقه بالثار 
فاحرقه (۱) . 

۰ سن : عن عل بن على" ؛ عن غير واحد من آمحابه یرفعه إلى أبي 
جعفر ی قال : قبل : أيكون ال ممن مبتلى ؟ قال : نعم , و لكن يعلو و 
لا يعلى (۲) . 

۱ ضا :و اما أصل اللواط من قوم لوط , و قراهم من قرى الا ضیاف 
عن “مدر كة الطريق ٠‏ و انفرادهم عن النساء , و استغذاء الر"جال بالرجال , 
والنساء بالنساء , و لذلك قال رسول الله ريي : أي داء أدوى من البخل ۰ و ذكر 
هذا الحديث . 

وحرام لما فيه من الفساد ' و بطلان ما حضة الله عليه و أم به من 
النساء . 

أروي عن العالم أنه قال : لو كان ینبفیلا حد أن يرجم مرتتين لرجم اللوطي“ 
و عليه مثل حد" الزاني من الرم و الحد محصناً وغيرمحصن , فاذا وجد رجلان 
عراة في ون واحد و هما متممان فعلى کل واحد منهما ‏ مائة جلدة , و كذلك 
امروتان في ثوب واحد » ورحل وامرءةفي ثوب . 

و في اللواطة الکبری ضربة بالسیف أوهدهةأوطرح الجدار . وهى الايقاب , 
وفي الصغری مائة جلدة . 

و روي أن اللواطة هو التفخيذ , و أنة على فاعله القتل , و الایقاب‌الکفر 
باله .و ليس العمل على هذا ١‏ و تما العمل علىالاوءل في اللواطة ,و اتْقالز”نا 
و اللواط ٠‏ و هو أشد* من الزنا , والزنا آشد" منه , و هما يورثان صاحبهما امن 


(۱) المحاسن ص ۱۱۲ ۱۱۳9 . 
(۲) المحاسن ص ۱۱۳ . 


. )۱( “نيا و الا خرة و لا د“ رت بقر ' أربع ی ات‎ Ts 

۳۳ ك ا : من لاط رام فعقوبتّه أن بحرق با نار ' و امک عله حائط 
آویذرن ضر بة با اسف ولاتحل له خته ی التزويج أبن ولا اددمه > و يصاب بوم 
القيامة على شفير جنم تى یفرغ الله من حساب الخلائق ۰ ثم يلقيه في الناد : 
فیعذ به بطبق من طبقة منها حتی یود ه إلى أسفلها فلا يخرج هنها أبداً . 

د اعلم ان حرمة الد بر أعظم من رمة الفر ح ان الله | لك امد بحر مه 
الد بر ؛ ولميهلك أحداً بحرمة الفرج (۲) . 

۴ - قب :وروي أنه خسر ارحل فسق رغم : اما صر به با اسف ۱ آوهدم 
حائط عليه , أوالحرق بالدّار . فاختار النارلشدءة عقوبتما » وسأل النظره لر كعتين 
فلما صلى رفع رأسه إلى الستماء و قال : يا دب ني أتبت بفاحشة و أتيت إلى 
و لك تا 5 احتثرت الاحراق لا تخاض من زار دوم القمامة ( فمکی علي م 
و بکی من حوله , فقال على :اذهب فقد غفرالله لك . 

فال رحل : با أمير الومنن فطل حد | من حدود الله ؟ فقال له : وباك 
إن" الامام ادا كان من فيل الله ۱ 5 5-أب العف من دب رمه و بن 1 قله 
أن يغفر له (۳) . 

۴ - قب : أبوالقاسم الکوفي و القاضي النعماني في کتابیهما قالا : دقع 
إلى عمر أن" عبداً قتل‌مولاء , فاص بقتله , فدعاه علي 2 فقال له : أقتلتمولاك؟ 

قال : نعم , قال : فلم‌قتلته ؟ قال : غلبني‌علی نفسي , و آتاني فى ذاتي . فقال ج 
لا ولماء ا لمقتول : آدفنتم و لیتکم ؟ قا لوا 1 نوم ۱ وال : : وهمى دقئتموه 0 قالوا : 
الساعة ۾ قال اعمر احس هدا] لذلام , قلا تحدث .۵ تقو حتی ثلاثةأ تام 


ثم" قل لا ولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيّام فاحضرونا . 


(۱) فقه الرضا ص ۳۷. 
(۲) فة الرضا ص ۳۸ .۰ 
(۳) مناقب آل آبی‌طالب ج ۲ ص ۱۴۸ . 


قلما مضت یه یام <دّردا فاخن على 2 بدك عمر وحر حوا ۰ م 
و قف على قبر الر“جل المقتول , فقال لا وليائه : هذا قبر صاحبکم ؟ قالوا : نعم , 
قال ي : أحضروا ! فحضروا حتتی انتهواإلى اللحد , فقال : آخرجوا ميتكم ؛ 
فنظرها إلى أكفانه ني اللحد ولم یجدوه . فأخبروه بذلك . 

فقال على : الله أکبر, الله أکیر, والله ما کذبت ولا کنذبت » سمعت 
دول الله يڻ يقول : من يعمل من ا هني عمل قوم لوط ثم" يموت على ذلك فهو 
مۇجلل إلى أن یوضع في لحده » فاذاوضع فیه‌لم یمکث أكثر من ثلاث‌حتي تقذفه 
الا رضإلى حملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم (۱) . 

۵ - شى : عن میمون الان قال : كنت عند أبي عمد الله 22 ۱ فتریء 
عنده | ات من هو د فلما باع دو ای ۳ عليهم ححارة من سجيل مسو معاد 
ريك و ماهي من‌ااظالن ببعيد » فقال تک : من مات 0 على اللواط فلم نب 
يرميه الله بحجر من تلك الحجارة يكون فيه منسته ولايراء أحد (۲) . 
صل اله عله و اله 1 لما عمل قوم لوط ۳ عم اوا یکت الا دض إلى ربا حتی 
بلغ دموعها إلى السماء 5 بكت السماء حتی بلع دموعها العرش فأوحى الله إلى 
السماء : أن أحصبيهم اوآوحی إلى الا دض : أن اخسفي بهم (۳) . 

۷- مک : عن‌الصادق 2 قال : حر ًم الهُعلی کل دبر مستنکح الجلوس 
على استیرق الحنة ۰ 

و فال ی ا : من قبل laê‏ هن شهوة ألحمة الله دوم القيامة بلحام 


من نار . 





(۱) مناقب آل أبىطالب ج ۲ ص ۲۶۴ . 
(۲) تفسيرالمياشى ج ۲ ص ۱۵۸ . 


(۳) تفسيرالعياشى ج ۲ ص ١09‏ . 


و سس :. :من 5 ن من شه طائم] ۷۳ به ٠‏ ألقى الله ره درو 

تام 

عن الصادق تيف قال : إن اللهتعالى حعل شهوة المؤمن في صلبه , وحعل 
شهوة الکافر في دبره (۱) . 

۵۸ - ,بن : عن أبي بصير , عن أبي عبدالله تلم قال : سالته عن اللوطي . 
قال : يضرب مائة جلدة (۲) . 

٩‏ - ارشاد القلوب : روي أن رحلا ۳1 آمیرالومنن 2 فقال : يا 
أمير الومنی ! خذ حدة الله فى جنبي » فقال له أميرالمومنين ج : ماذا صنعت ؟ 
فقال : لطت بفلام » فقال له أمير المؤهنين ل : لم توقب ؟ قال : بل أوقبت يا 
أميرالمومنين , فقالله :اختر من إحدى ثلاث : ضرباً بالسیف أخذ منك ما أخذ ؛ 
أمهدم جدار عليك , أوحرقاً بالنار 

فقال الرجل : يا أمیرالومنن وأيّها أشدث تمحيصاًلذنوبي ؟ فقال على @: 
الحرق بالنار؛ فقال: إني قداخترته . 

فقال :يا قنب رأضرم ناراً , فأضرم له النار » فقال : يا أمير المومنين أتأذن لي 
أن ا صلي د كعتين وا حسن ؟ فقا لأمير ا مومنين بل : صل" , قال : فتوضاً الرجل 
و أسبغ ۳ ل ر كعتين و أحسن فامافر غ من‌صللاته سحد سجدة ااشکر > وحعل 
يبكي في سجوده و يدعو و يقول : 

« الهم إني عبدك ابن عبدك “ابن أمتك , مذنب خاطيء » ارتكبت ف‌ذنبی 
كيت و کیت , و قد أتيت حجتك في أرضك , و خليفتك في بلادك , و كشفت له 
عن ذنمي ۰ فعر و ۳ ان تحص ذلك في إحدى ثلاث حصال : با مات دف ‏ أو 
هدم حدار 3 حر فا بالذار, اللهمة و قد سألته عن شد ها تس الذي ار في 


انهالحری.بالتان: اللهم وإني قد اخترته , فصل علىط و آل چ فاجعله تمحيصاً 





(۱) مکارم الاخلاق ص ۲۷۳ و۲۷۴ . 
(۲) النوادر المطبو ع بذیل فقه الرضا : ۷۶ . 


لى في الناد . 
قال : فبکی آمیرالومنن ثم التفت إلى صحابه فقال : من أحب أن ینظر 
إلى دجل من أهل الجتّة فلینظر إلى هذا . ثم" قال له : قم ! يا هذا الرجل , فقد 
غفر الله لك ذنبك , و درا عنك الحدآء فقال له آصحابه : يا آمیرالومنین فحد؛ الله 
من حنيه لا تقیمه ؟ قال : الحد؛ الذي عليه هو للامام , فان شاء أقامه ' و إن 
شاء وهمه . 
اقول : قال ابن أبي الحدید : 
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۰ ( (( ياب ) ) » 
* « ( السحق وحده) » # 

٩‏ - فس :عن أبيه »> عن ابن أبي عمير؛ عن جمیل »عن أبي عبد الله عا 
قال : دخلت امرءة مع مولاة لها على آبي عبدالل ج فقالت :ما تقول في 
اللواتي مع اللواتي ؟ قال : هن" في الناد . إذاكان يوم القيامه ا تي بهن" فا لبسن 
جلباباً من‌ناد , وخفتن من ناد » و قناعاً من نار » وا دخل في أجوافهن وفروحهن* 
أعمدة من الدّار , و قذف بهن في النار . 

فقالت : ليس هذا في كتاب الله » قال :بلی , قالت : أين ؟ قال : قوله تعالی: 
« :و عاداً و مود و أصحاب الرس »(۱) . 

آقول : قد مضی بعض الا خبار في :باب الأواط . 

٣‏ - ٿو :عن أبيه , عن على ؛ عن أبيه , عن ابن أبيعمير . عن هشام بن 
سالم .عن أبي عبدالله ی قال : دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق ‏ 
فقال 202 : حدثها حد' الزاني , فقال : ما ذكر الله عز "وجل" ذلك في القر أن ؛ 
قال : بلى » قالت : و أينهو ؟ قال :هو أصحات الر“س' (؟) . 

سن : عن آببه ٠‏ عن ابن أبي عمير مثله (۳) 

 #‏ ٿو : عن أبيه , عن سعد , عن أحمدین عل , عن علي" بن الحکم » عن 
إسحاق بن جرير قال : سألتنی امرأة أن أستأذن لما على أبي عبدالله ك فأذن 
لها . فقالت : أخيرني عن اللواتي مع اللواتي ؟ ما حد ماهو فيه ؟ قال : 
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(۱) تفسير القمی : ۴۶۵ ۰ فى آية الفرقان : ۳۸ . 
(۲) ثواب الاعمال ص ۲۳۹ . 
(۳) المحاسن ص ۱۱۴ . 





مت ٠‏ کتاب > النواهي_ CC‏ ۷۹ 


۷۳ نار " و سربلن‌من نار » و | دخل في أجواف ٤.‏ إلى رووسین" أعمدة من 
نار » وقذف بهن في النار , آیتها المرءة ! آول من عمل هذا العمل قوم لوط › 
فاستغنى الرجال بال رجال :و بقى النساء بغير دحال » ففعلن كما فعلرجالبن*(۱). 

سن : عن هد بن عل مثله (۲) . 
©؟ ‏ ضا : اعلم أن“ السحق مثل اللواط ۰ إذا ق-امت على المرءتين البسنة 
با لسحق , فعلی کل" واحدمما ضربة با لسف , أو دهدهة , آوطرح حدار , وهن" 
لر اسات التيذ كرن في القر آن .و كذلك إذا قامت البيئة في الأواط الا كبر , 
وهوالايقاب' واللواط الاأصغرفيه الحد؛ مائة جلدة » وحن الزاني والزانية أغاظ ما 
يكون من‌الحد" , وأشدما یکون‌من‌الذرب(۳) . 
و قال أبي في‌رجل جامع‌جاریته ,فنقات‌ماءهلی جارية بكر فحملتالجادية 
قال : الو لد للفحل , و على المرءة الرجم , و على الجادية الحد" . 
۵- الدر المنثور : عن جعفر بن عد [ بن علي" أن" امرءتن سألتاه‌هل 
تجد غشبان المرءة المرءة مح رمأ في كتاب الله ؟ قال : نعم هن" اللواتي کر" 
على عبد تبسع " وهن" صواحب از من و کل نهر و پر رس ١‏ 
قال : يقطع لبن حلياب من ناد. ودرع من‌نار , ونطاق من ناه »وتاج من نار 
وخفانهن نار , ومن فوق ذلك دوب غليظ حاف جلف منتن من نار » قال جعفر : 
عمو | هذا نساء کم | )٤(‏ . 
(۱) ثواب الاءمال ۲۳۹ . 
(۲) المحاسن ص ۱۱۰ و تراه فى السرائر : ۴۷۷ نقلا هن کتاب محمد بن على 
أن هبوت 
(۳) كتاب التكليف ص ۳۸ . 
(؟) الدرالمنثور ج ۵ ص 7١‏ فىآية الذرقان : ۳۸ أخرجه ابنأبىالدنيا فى ذم 
الملاهى والبيوقى داین‌عسا کر ؛ وماجملناه بين العلامتين محله بیاض فی‌الاصل ۰ 


هه ۱ 


y۳ 


» (( ( باب ))) » 
© « ( من أتى بهيمة ) » جه 

٩‏ - ب :عن ابن طريف »عن ابن علوان . عن الصادق ٠‏ عن أبيه 
علمم‌ما السلام AE‏ علي 2 عن را کب المپعمة » فقال : لادجم علية و 
لاحد" , ولکن یعاقب عقوبة موجعة (۱) . 

۴ - ل : عن أبيه , عن عل العطار ؛ عن الا شعري » عن ین عيسى »عن . 
ص بن إبراهيم النوفلي ؛ عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه قال : قال دسول - 
لله ا : ملمون ملعون من كمه أعمى ,ملعون ملعون منعيدالديزار و الدرهم » 
ملعون ملعون من نكح بهيمة (۲) . 

هع : ابن إدديس ٠‏ عن أبيه , عن الا شعري ؛ عن ابن يزيد ٠‏ عن عل بن 
إبراهيم التوفلي مثله (۳) . 


جب وقوله علیها لسلام «علموا هذا نساء کم»فمئله مارواءالكافى باسناده عن بشير النيال 
قال : رأيت عند أبى عبدالله عليه السلام رجلا فقال له : ماتقوا. فى اللواتى مع اللواتى ؛ 
فقال : لا أخيرك حتى تحاف لتحدثن بما أحدثك النساء , قال : فحلف له , فقال : هما 
فى الناد علیهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار ٠‏ عليهه_ا 
نطاقان من نار , وتاجان من نار فوق تلك الحلل . وخفان من نار وهما فی‌النار . 

(۱) قرب الاسناد ص ۶۸ . 

(۲) الخصال ج ۱ ص ۶۴ . 

(۳) معا نی‌الاخبار :۴۰۳.وقال بعده : قال‌مصذف هذاالکتاب: معنی‌قو له‌علیه السلام : 
«ملعون ملءون من أ كمه آعمی» یمنی من آرشد متحیراً فى دینه الى الکفر» وقرره فى نفسه 
حى اعدءده ۰ ومعنی قو له (ع) : «مامون ملعون من عبدالدینار والدرهم » فانه یمنی به 


من ملع زكاة ماله › و بیخل بمواساة اخوانه, فیکون قدا ثر عبادةا (دینار والدرهم علیسه 


۳ - ل : فيما أوصى به النبي؛ تاي علا تفت : با علي“ کفر باللهالعظيم 
من هذه الام عشرة : القنّات , و الساحر , و الد یوث . و نا کح المرءة حراماً 
في دبرها ,و نا کح البهيمة , و من نکح دات محرم منه . و الساعي في الفتنة 
و بائم السلاح من أهل الحرب , و مانع الزكاة . و من وجد سمة فمات و 
لم بحج (۱) . 

۴ - ع :عن ابن المتو كل . عن الحميري . عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن 
محبوب » عن إ-<اق بن جریر ؛ عن سدير ؛ عن أبي جعفر ي في دجل يأتي 
اليهيمة » قال : يجلد دون الحد ,و يغرم قدمة المهيمة لصاحبها » لا نه أفسدها 
عليه , و تذیح و تحرق وتدفن » إن كانت ممايوٌ كل لحمه ؛ ون كانت ممتایر کب 
ظهره | غرم قیمتها , وجلد دون الحد و أخرحها منالبلد الّذيفءل ذلك بها حدث 
لفرت فاقيا كن و( 

۵- ضا : من أتى بهيمة عز د , و التعزير هابين بضعة عشر سوطاً إلىتسعة 


5 لانن ۰ 3 التادیت ما بین دالا ده إلى عشرة الو 


جسعبيادة خالقه , وآما نكاح البهيمة فمعروف . 

(۱) الخصال ج ۲ ص ۶۱ ۶۲ , وفيه القتال بدل القتات و هو سهو . والقتات : 
النمام . 

(۲) علل الشرایم ج ۲ ص ۲۲۵ . 

(۳) کتاب التطیف : ۴۲ . 

وقد مر فى ج ۱۰ ص ۳۸۹ نعلا عن كناب التحف ۰ .مع ٠‏ والاختصاص : ۶ أن 
یحبی بن أكثم سال موسی بن محمد بن على الرضا عن مسائل فءرضها على أبى الحسن 
الهادى عليه السلام فأجابها . وفيها : 

آخبر نی عن دجل أتى فطیع غنمه فرأى الراعى ينزو على شاة منها : فلما بصر 
بصاحبها خلی‌سبیلها » فانسابت بين الغنم " لایمرف الراعى أيها كانت ؛ ولا يعرف صاحبها 


Rel 
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» ( باب ) )) » 


© « ( حد النباش ) > 4 


5 ختص :عن علي" بن إبراهيم » عن بيه فال : حضر عبد الله إن موسی 
مجلس آبي جعفر الثاني ليل فال دجل عبدالله بن موسی : ما تقول‌في رجلأتى 
بم-مه 0 ول ۰ تقطع دوننة »> 9 يضرت االحدة 0 فب ۳ عفر تک م نظر اله 
فقال : با عم ادق الله ! فقال له عمه : با سيد ال هذا قال أبوك صلوات الله 
عليه ؟ فقال أبوجعفر ي :اذماسئل أبي عن رجل نبش‌قبر امرءة فنکحما فقال 
أبي : تقطع دمن السش 9 ضرت عد" الز نا فان حرمة الميتة كبدرمة ال-.ة 

آقول : تمامه في باب مکارم اخلاق أ بى جعفر 68 صلو ات ال و سالامه عليه 


فقال‌علیه| (سلام : آما الرجل الذی قد نظر الی‌الراعی قدنزا على شاة . فان عرفها 
ذبحها وأحرقها . وان لميعرفها قسمها بنصفین وسأهم بينهما ۰ فان وقع الهم على آحد 
القسمن فهد نجا الاخر, ثم یفرق الذی دقع فيه السهم بنصفین و يرع بینهما بسهم . فان 
وفع علیا حد النسفين نجا النسف الاخر . فلایزال كذلك حتی‌بیقی اثنان ١‏ فيرع بیذهما 
فأيهما دقع السهم لها تذبح وتحرق " وقد نجت سائرها . 

(۱) الاختصاص : ۱۰۲ . 

(۲) اقول تمام الحدیث فى ج ۵۰ ص ۸۵ من کتاب البحار طبعتنا هذه وفيه قال : 
مامات آ بوالحسن‌الرضا عليهالسلام حججنا فدخلنا على أ بى جعةر علهالسلام وقدحضر خلق 
من الشيعة من کل" بلد لینظروا الى أب ىجعفر عليه‌اللام فدخل عمه عبدالله بن موسی وكان 
شيخا كبيراً نبيلا ١‏ عليه ثياب خشنة و بين عینیه‌سجادة فجلی و خر ج ا بو جه‌فر عليه | (سلام من 
الححرة ' وعليه قميص قصب ورداء قصب وتعل جدد بيضاء . فام عيدالله و استقبله و قبل 


دی دمه و وامت المع و ورد أ بو جهغر علیه| (سلام على کرسی و نار الثاس بعضهم | لى ءوض ل» 


رن کتاں النواهی شا 
مع أخبار | خر توینده (۱) . 


سه تحيراً لصذر سنه . 
فا نتدب رجل من العوم فال لعمه : أصلحك الله ماتقول فى دجل آتی بهيمة ؛ فقال 
تقطم یمینه ويشرب الحد ' ففضب آبوجمفر عليه السلام ثم نظرالیه فقال : يا عم انق الله ! 
اتق الله ۱ انه لعظيم أن تَعّف يوم‌الةيامة بين يدىالله عزوجلفيةول لك :لم أفتيت بمالاته‌لم؛ 
فقال له عمه : ياسيدى اليس قال هذا أبوك صلوات الله عليه ؛ فقال أبوجمفر عليه السلام 
- الى أن قال : صدقت یا سيدى ؛ « و آنا استغفر الله ۰ فتعجب الناس فقالوا : يا سيدنا 
أتأذن لنا أن نألك ؛ فقال : نعم ' فسألوء فى مجلس عن ثلاثين ألف مسألة ۰ فأجابهم 
فيها وله تسم سئين . 
)۱( راجمج ۰ ص۰۸۹ فقّدروی عن کتاب مناةب آل بی‌طا لب (ج ۴ ص ۳۸۲ - 
۴ عن كتاب الجلاء والشفاء فى خبر أنه لما مضی الرضأ عليه السلام جاء محمد بن 
جمهور العمى والحسن بن راشد و على بن مدرك و على بن مهزيار وخلق كثير من سائر 
البلدان الی‌المدينة . وسألوا ع نالخلف بعد الرضا عليه السلام فقالوا : بصریا . وهی ةرية 
أسسهاموسى بن جعفر عليه السلام على ثلائة آعیال من المدينة . 
فجثنا و دخلنا القّصر . فاذا الناس فيه متکابسون . فجلسنا ممهم اذ خرج علينا 
عبدالله بن موسی شيخ فقال الناس : هذا صاحبنا ؛ فقال الفقهاء : قد روينا عن أبى جعفر 
وأ بىعبدالله علیهماالسلام أنه لاتجتمم الامامة فىأخوين بعد الحسن والحسين عليهماالسلام 
فليس هذا صا<بنا . فجاء حتى جلس فىصدر المجلس . 
فقال رجل : ماتقول أعزك الله فى رجل أتى حمارة ؛ فقال : تقطع يده و يشرب 
الحد , وینفی من الارض سنة . ثم قام اليه آخر فقال : ماتقول أصلحك الله فى رجل طلمق 
امرءته عدد نجوم السماء ؛ قال : بانت منه بسدر الجوزاء والذر الطائر والنس الواقع 
فتحيرنا فى جره‌ته على الخطأ اذخرج علینا أ بو جعفر عليهالسلام وهواین ثمان سئين » فقمنا 
اليه فسلم على الناس . وقام عبدالله بن موسى من مجلسه فجلس بين يديه , وجلسأ بوجعفر 
عليه السام فى صدر المجلس ؛ ثم قال : سلوا رحمكم الله ! 


ج ۷۹ 0 _ باب ن " الماليك ۱ - 
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۷۵ 
» (باب))ه 
+ « ( حد المماليك و أنه _بجوز للمولی) > * 
+ « ( اقامة الحد على مملو که ) » * 
١ط‏ فس : « فاذا | حصن‌فان أتين بفاحشة فعلیپن" نصف ما على المحصنات 
من العذاب » (۱) يعني به العييد و الاماء إذا زنيا : ضربا نصف الحد" »و إن عادا 
فمئل ذلك , فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ماني مر ات ففي الثامنة 


جب فقام اليه الرجل‌الاول وقال : ماتقول أصلحك الله فى رج لأتىحمارة » قال : وضرب 

دون الحد , ويغرم ثمنها , ويحرم ظهرها ونتاجها ۰ وتخرج الى البرية حتى تأتى عليها 
منيتها : سبع أكلها . ذئب أكلها . ثم 5ال بعدكلام : يآ هذا ذاك الرجل ينبش عن ميتة 
برق گنها ويفجر بهاء ویو جب علیهالطم ب,السرقوالحد بالزناء والنفىاذاكان عزباً فلوكان 
محسئاً لو جب عليه‌القتلوالر جم الخير. 

ثم قال ابن شهر آشوب :و قد روی عنه المصنفون نحو أبى بكر آحمد بن ثابت فى 
تاریخه , و آبی‌اسحاق الفعلبی فى تفسيره , ومحمد بن منده بن مهر بذ فى كثابه , و روی 
ابراهیم بن هاشم قال : استأذنت آباجعفر عليه السلام لموم من الشيعة فسألوه فى مجلس 
واحد عن ثلاثين ألف مسألة . فأجاب فيها وهو أبن عشر سنين . 

أقول :الظاهر أن هولاء رووا هذه المساولةفى كتبهم و رواية ابراهيم بن هاشم هی 
التی مرت عن كتا بالاختصاص . وروی ذيل هذا الخبر الكلينى فى ج ١‏ ص ۴۹۶ فى1<وال 
أبىجعفر عليهاللام؛ وفی ص ٩٩‏ من ج ٠‏ هالباب ۲۸ باب فضائل آبی‌جعفر عليه السلام 
ومكارم أخلاقه تحت الرقم ۱۲ نملا من كتاب عيونالمعجزات اشارة الى هذا المجلس 
دون تصریح الى الاسئلة وجواباتها وفى كتاب ائباتالوصية المنسوب الى المسمودی تفسيل 
ذلك راحمه . 

۲۵ : ءاسنلا)١(‎ 


یقتلون ۱ 0 

قال الصادق 92 : و |نما صاد یقتل في الثامنة . لاان" اله دحه أن یجمع 
عليه ربق الرق وحد الحر (۱) . 

۳ ع :عن ابن الولید . عن السفاد . عن ابن هاشم , عن تى بن سلیمان 
المصري" , عن مروان بن مسلم » عن عبيد بن زدادة أو عن بريد العجلي" ‏ الشك” 
من عد بن سليمان ‏ قال : قلت لا بي عبدالله 5 : عبدزنى ؟ قال : يضرب نصف 
الحد : قال : قلت : فان عاد ؟ قال : لايزاد على نصف الحد قال : قلت : فبل 
يجري عليه الرجم في شيء من فعله ؟ قال : نعم يقتل في الثامنة. إن فعل ذلك 
ثمان مر ات ٠‏ 

قلت : فما الفرق بينه و بين الحر ؟ ۶ انما فعلیما واحد ؟ قال : لان؟ | 
تبارك و تعالى ده أن يجعل عليه ربق الرق و حد الحر' , قال : ثم" قال : و 
على إمام المسامين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (۲). 

۳ - ع :عن عنبسة بن مصعب (۳) قال : قلت لا بي عبدالله ي : كانت 
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(۱) تفسيرالقمى : ۱۲۴ . 

(۲) عللالشرائم ج ۲ ص ۲۳۲ . 

(۳) فى المصدرا(مطبوع : حدثنا محمد بن موسی‌بن‌المتو کل , عن عبدالله بن‌جه‌فر 
الحمیری , عن عنبسة بن مصعب , ورواه فىالفقيه ج ۴ ص ۳۲ قال : روى ابن‌محبوبءعن 
عبدالله بن بكير؛ عن عنبسة بن مصعب » وهو یروی عن ابن‌محبوب بواسطة محمدبن موسی 
ابن المتو کل عن عبدالله بن جمفی الحمیری ٠‏ عن آحمد بن محمد بن عیسی ٠‏ عن ابن 
محبوب » كما ف ىحديث الكافى ج ۷ ص ۰۲۳۵ ولفظه : قال : قلت لا بىعبدالله عليها لسلام: 
ان زنت جارية لى أحدها ؛ قال: نعم » وليكن ذلك فی‌ستر ٠‏ فانى أخاف عليك السلطان , 
ولفظ الكافى كلفظ الملل . 

وانما قال‌علیه السلام« وليكن ذلك فی‌ستر لحال السلطان»لان الجمهور على خلاف سم 


لي جارية فزنت , أحدثها ؟ قال : نعم ' ولكن في ستر لحال السلطان (۱) . 


ج ذلك , فالالشیخ قدس سره -فی‌الخلاف : للسيدآن يميم الحدعلی ماملکت يمينه بفیر 
اذن الامام سواءكان عبدا أو أمة مزوجة كانت الامة أوغير مزوجة , وبه قال أبن مسعود و 
أبنعمر وابو بردة وفاطمة علیهاالسلام وعائشة وحفسة , وفیا لتابعين الحسن البصری وعلقمة 
والاسود وفى الفقهاء الادزاعی والئوری والشافمى وأحمد وامحاق . 

وقال أبوحنيفة واصحابه : لیس له ذلك والاةامة الى الالمة فقط . وقال مالك : ان 
كان عبدا أقام عليه السید الحد ۰ و ان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك . و ان كان لها 
زوج لم يمم عليها الحد , لانه لايد له عليها . ثمقال : دليلنا اجماعالفرقة و اخبارهمايضاً 
روى عنعلىعليه السلام أن النبى (ص) قال : آقیموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .و 
روى سعيد بن أبى سعيد المهری عن أبيه » عن أبى هربرء أن النبى (ص) ةال : اذا زنت 
أمة آحد كم فليجلدها , فان زنت فليجلدها فان زنت فلیبمها ولو بطفير . 

و روى عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال : اجلده و روى عن ابن 
عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها الى فدگ . 

و روى أن عبدا لابن عمر سرق فأبقفسأل الوالى أن یقطمه فلم يفعل فقطمه هو . 
و أبو هريرة جلد وليدة له زنت ٠‏ وفاطمة عليها السلام جلدت امة لها , و عن عائشة أن 
أمة لها رةت فقطءتها . و عن حفصة آنها قلت مهيرة لها سحرتها . وهو قول هؤلاء المقة 
و لا مخالف لهم فى الصحابة . 

أقول : و المذمب على أن الحدود الى ولى الموّمنین » و لما كان اليد ولياً و 
مولى على مملوكه و هو أولى به من نفسه , كان بمنزلة ردول الله (ص) و أولياء آمره 
بالنسبة الیآحر ارالمؤمنين كما قالاللهعز وجل : «النبی أولى بالمؤمئينمن أنفسهم » وقال هو 
عليه السلام : « من كنت مولاء فعلی مولاء » . 

(۱) عللالشرايمج ۲ س ۲۲۶ . 


۷٦ کتاں الواهي ج‎ e 


إذا ذنی قدر ماعتق منه (۱) . 

۵ - ضا : إذا زنا العيد أو الجارية , جلد کل واحد منهما خمسن حلدة 
محصناً کانا أو غير محصنن » وان عاداجلدا خمسن کل واحد منهما إلى أن يزنيا 
مان مر ات ۰ ثم" یقتلان في الثامنة (۲) . 

و ضا : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد .و إن قذف الحر جلد 
ثمانين , فاذا سرق فعلی مولاه اما أن یسلمه للحد. » و لها أن يغرم عملا قرام 
عليه الحد .۰ 

فان 1 : اعد ء A4‏ با آنته. ق 1 a‏ ولم بعرم مو لاه لا نه 1 1 

ر ۳ م را 2۶ ر 
في مال عير م ٩‏ واوا شرب|ا<مرحلد ها نين 3 وإنلاط حكم فيه بحكم الدد” (۳). 

۷ شی . عن عمد الله بن سئان ۱ عن أبي عمد الله 2 في فول اه تعا لی في 
الاماء «إدا ا حصن وال : احصا 8 أن دحل ون " 1 قات 1 وان لم دحل بهن" 
فأحدثن حدثاً هل علیرن" حد ؟ قال : نعم نصف الحر" " فان ذنت و هي محصنة 
و ار جم(٤)‏ 

A‏ - شى : عن عمد الله بن شا ۰ عن أبي عرد اله 39 ۷ قال : سالته عن 
المحصئات من‌الا ماءقال: هن" السلمات (ه) . 

۹ 3-3 شی : عن ل دن مسلم ۱ عن أحدهما دام قال : سالته عن وول الله ف 
الاماء « إذا احص » ما [حصانین" ؟قال : یدخل بن قلت : فان لم یدخل بهن؟ 
ماعليون حد ؟ قال : بلی (د) . 

۰ - شى : عن حریز قال : سألته ت عن المحصن فقال :الذي عنده 
مأ یغه )۷( 8 





(۱) المحاسن ص ۲۷۵ . 
(۳-۲) کتاب التکلیف : ۳۷ و ۴۲ . 


(۷-۴) تفسير العباشی ج ١‏ ص ۲۳۵ . فى آية النساء : ۲۵ . 


۱ - شى :عن القاسم بن سلیمان قال : سألت أبا عبدالل ي عن قول 
الله : « فاذا حصن فان أتين بغاحشةفعلیین" نصف ما على المحصنات من العذان > 
قال : يعنى نكاحهن ' إذا أتين بفاحشة )١(‏ . 

۴۳ - قب :في نبج البلاغة (۲) أن" آمیرالومنین ج دفع له رجلان 
سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مالالله , و الاآخر من عرض الاس , فقال 
علية السلام : آما هذا فهو من مال الله , و لا حدة عليه , مالالله كل بعضه بعضا. 
و آما الا خرفعلیه الحد* الشدید فقطع يده (۳) . 

۳ - ین : عن | ول بن څل , عن عمد الله بن سئان › عن أ بی عمد الله کم 
٤‏ الکاتب قال : بجلد بقدر ماادی من مکانسته حون" الحر ١‏ و ما بقي حل" 
الملوك (£) . 

۴- کش : عن على بن مسعود , عن جعفر بن أحمد , عن العمر کي" » عن 
آجد بن شيبة , عن يحيى بن المثثى , عن علي" بن الحسن بن دباط . عن حرین 


قال : (ه) سألني أبو<نيفة ٠‏ عن مکاتی كانت مکاقہ ته ألف درهم ' ا تسعمائة و 


(۱) تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۲۳۵ . 

(۲) تحت الرقم ۲۲۱ من قسم الحکم . 

(۳) مناقب آل أبى طالب ج ۲ ص ۳۸۲ . 

(۴) النوادر ص ۷۷ . 

(۵) فى المصدر : قال : دخات على أبى حنيفة وعنده کتب کادت تحول فیما بیننا 
و بینه ٠‏ فقال لى : هذه الکتب كلها فى الطلاق ٠‏ و أنتم ما عندکم ؛ و أقبل یقلب بيده › 
قال : قلت : نحن نجمع هذاكله فى حرف واحد .قال : ما هو؛ قال , قلت:قوله تعالی : 
د يا أيها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لءدتهن وأحصوا العدة» فقال لى : فا نت لاتعلم 
شيئاً الا برداية ؛ قلت : أجل , قال لى : ما تقول فى مكانب كانت مکاتبته الف درهم 
الحديث . 


تسعة و تسمن درهماً , ثم“ أحدث يعني الز نا , فکیف تحد"ه ؟ فقلت : عندي بعینها 
حدیث‌حدئنی عد بن مسلم . عن أب جعفر ال أن" علا ج كان یضرب‌با لسوط 


و بثلثه و بنصفه و بمعضه بقدرأدائه (۱) . 


vy 
» ) )) ه ( ( باب‎ 
* » ) حد الوطی فی‌الحیض‎ ( « + 
فس : قال الصٌ_ادق03296 : من أتى امرأة في الفرج في أوأل حیضها‎ - ١ 
فعله أن یتصداق بديئاد , و عليه دبع حد الز نا خمسة و عشرون جلدة .و ان‎ 
أتاها في آخر أيّام حيضها فعلیه أن يتصداق بنصف دیناد , و يضرب اثني عشر جلدة‎ 
. )۲( و نصفاً‎ 





(۱) دجال الکشی : ۳۲۸ و فى ط آخر ص ۲۳۴ . و روى مثله فى الاختصا‌عن 
ابنقولويه , عن جمفر بنمحمد بن‌مسعود جمیعاعن مخمد بن مسعود المیاشی‌قال : حدثنی 


جعفر بن آحمدینآیوب . 
)۲( تفسير العمی : ۲۳ ۰ فى ألاية (YT‏ من سورة الیقرء 58 


-۸۷- باب حکم الصبي” و الجنون في الزنا‎ -۷ a 


وموم صاصم و مامد ماص را د مده د ء نت مادم وام اج ممه ات س س د ن س ت e‏ ت 0 
سسس ہے مسد مھ دنت سے سنت > ن ند نن و او coos soca oss a‏ بو واه ss‏ وام دساو و و صم ماو م و وماد لوه د واو وم و انهه -. e.‏ - ع و حم m=‏ - - 0ك 


WW 
)) ) باب‎ ((( 
¢ 6 ) ر « (حكم الصبی و المجنون و المر يض فى الزنا‎ 

١‏ - ب :عن علي ٠‏ عن أخيه ج قال : سألته عن دجل وقع علىصبية 
ما عليه ؟ قال : الحد )١(‏ . 

و سألته عن صبي وقع علىاهرءة , قال : تجلد المرءة و ليس على الصبي" 
شيء )۲( ,5 

و وال وم : ان" رسول الله و 51 بأ ءة ص اضّة 3 رحل اجرب 
مر بص ون ردت عروق یره ۰ و ود فر باصءة فقا لت المرءة لرسول الله و : 
أتيته فقلت له : أطعمنى و اسقني فقد جهدت ‏ فقال : لا + حتی أفعل بك . ففعل 
فجلده رسول الله ا بغير بيسنة مائة شمروخ ضربة واحدة 3 خلی سسله ولم 
يضرب المرءة (۳) . 

۴ل : عن الحسن بن عل السكوني" ٠‏ عن عد بن عبدالله الحضره‌ي ٠‏ عن 
إبراهيم بن أبي معاو 4 عن به > عن الا عمش ۱ عن أبي ظمءان قال : اتی عمر 
بامرءة مجنو نة قد فجرت فاص عمر برجمها » فمر“وا بها على على" ل فقال : ما 
هذه ؟ الوا :مو نه ود فحرت ۲ ففرا عمر أن ترحم ۰ فقال : لا تعجلو | ۱ 
فاتى عمر فقال : أما علمت أنة القلم رفع عن ثالاثة : عنالمبي حتى يحتلم ٠‏ وعن 
الحنون حتی قق » و عن النائم حنتی سقط ؟ (ع) ٠‏ 

قالالصدوق ‏ رحجه‌الله - : جاء هذا الحدیث هکذا ,و الا صل في قو لأهل 
الست الا أن* امجنون إذا ذنی حد* وال مجنونة إذا زنت لم خد ولان ان 


(۳-۱) قرب الاسناد ص ۱۴۸ و فى ط ۱۱۱ . 
(۴) الخصال ج ۱ ص ۴۶ و ۸۳ . 


يان و الجنونة تون (۱) . 

۳ "۳ سن عن ابن م»<دءوب عن أبي اتوب الخن از ( عن الحلبی" 6 عن 
أبي عبداله ب قال :ان" فى كتاب علي" ج كان یضرب بالسوط و بنصف السوط 
و ببعضه في الحدود , و كان ادا ا تي بغلام اوحارية لم يدر كا > کان ياخذ السوط 
ده هن وسطة أو من امه فنضرت 4 علی ودر اسا نوم 5 لا بطل 1 هن 
حدود الله (؟) . 
قال : فى نصف الجلدة وثلث الجلدة , قال: يأخذ بنصف السوط ١‏ و بثلثي السوط , 
0 يرب به (؟) . 

۵ - ضا : لاحر غ المحنو ن ج ق 5 لاعلی‌صبي حتی يدرك 53 لا 
على النائم حتی يستيقظ (4) 

۶ - شا : روي أنة مدو نه على عيد عمر فر بها دحل ١‏ فقامت السنة 
عليها بذلك , فاس عمر بجلدها الحدة » فمر* بها على أمیرالومنن ‏ لتجلد , 
فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل (۵) ؟ فقيل : ان" رجلا فجربها و هرب ۰ و 





(۱) الخصال ج ١‏ ص ۸۳ ۰ و لعله يريد بالاصل الذى أشار اليه ما رواه على بن 
ابراهيم عن أبيه ٠‏ عن عمرو بن عثمان : عن ابراهيم بن الفضل ٠‏ عن أبان بن تغلب 
قال : قال أبوعبدالله (ع) : اذاز نیا لمجنونوا لمعتوء جلد الحد. وان كان محصناً رجم ' 
قلت : و ما الفرق بين المجنون و المجنونة ؛ و المعتوه و المعتوهة ؛ فقال : المرءة انما 
تؤتى , و الرجل يأتى و انما یز نی اذا عقل كيف يأتى اللذة ٠‏ و ان المرءة انما تستکرء 
و يفعلبها وهیلاتعقل‌ما یفعل بها , داجع الكافى ج۷ ص ۱:۲ , التهذيب ج ٠١‏ ص ۰۱٩۹‏ 
وقد حمل على بقاءتميبز و شعور له بقدر أقل مناط: التكليف . 

(۳9۲) المحاسن : ۲۷۳ . 

(۴) ففه الرضا : ۳۷ . 

(۵) فى بض النسخ « تقتل » ذهو تعحیف, والعحیح‌ها فی‌الصلب طبقاً اماف یسه 


۷ إدكوها ۷ 5 و قولوا‎ Ê -- 0 ل علا ۳ ا عمر 9 ¢ فتال‎ ۳ at 
عامت رن هده محنو نه آل فلان ۱ وأنة الشمی" و قد دقع القلم عن ای‎ 
حمی يميق 0 إا مغلو به على عقلها و سا ۱ فردات إلى عمر › و قىل له ما وال‎ 
حلدها . و‎ ٤ آمیرالومنن يكم . فقال : فرج الله عنه , لقد كدت أن أهلك‎ 
در آعنها الحدگ(۱).‎ 

/اه حتص : عن أبن در دك 1 عن ابن اف عمير قال : فال مومن الطاق 
لا بی حنيفة في كلام طويل جری بینهما : إن" عمر كان لايعرف أحكام الدين فاته 
تى بامرءة حبلی شهدوا عليها بالفاحشة , فامر برجمها ' فة-ال له على تج 
إن كان لك السبيل عليها » فما سبيلك على مافي بطنها ؟ فة ال : لولا على 
لبلك مر ۰ 

و اتی بمحنو نه فل رنت فأمر بر م فقال له ت : آما عامت انة القلم 
ول رقع عا و ی تصح ؟ قال : اولا ی لپاك عمر (۲) . 


جبالمصدر ٠‏ و قدأخرجهالمؤلف ‏ قده - فى ج ۴۰ ص ۲۵۰ هكذا , و قالفی بيانه : 
عتلت الرجل أعتله و أعتله : اذا جذبته جذیاً عنيفاً . ذکره الجوهرى . 

)١(‏ الارشاد : لاية , و ترى مثله فى المناقب ج ۲ ص ۳۶۶ . قال : الحسن و 
عطا وقتادة و شعبة و أحمد : ان مجنونة فجر بها رجل و قامت البينة عليها بذلك ؛ فأمر 
عمر بجلدها فعلم بذلك أميرالموٌ منين (ع) فقال : ردوها و قولواله : أما علمت ان هذه 
مجنونة آل فلان . و أن النبی (ص) قال: رفع القلم عن المجنون حتی یفیق ‏ انهامنلو بة 
على عمّلها و نفسها . فقال‌عمر : فرج اللهءنك ؛ لد كدت أهلك فى جلدها ,و آشار البخارى 
الى ذلك فى صحیحه . 

(۲) الاختصاص : ۱۱۱ ۰ وقد ذكر المولف العلامة تمام الحديث فى ج١٠ص‏ ۲۳۰ 
من هذه الطبمة باب احتجاجات آصحاب الصادق عليه السلام على المخالفن . 


۷۸ 
» ( باب ) ۾ 
+ « (الزنا بالييودية والنصرانية و المجوسية) > * 
+ و« ( و الامة و وطى الجار.بة المشتر که ) > * 

١‏ - لى : ي مناهي ۳۳ و أنه وال : ألا و من رنى بامرءة مسلمة أو 
ووه أو مجوسية 1 حر ة 3 أمة 0 م لم ەب ومات ر ا عليه .۰ فنح الله له ي 
قمره الاثمائة باب تحر ج A.‏ <.سات 5و عقارب و دعمان الناز فهو يحتررق إلى دوم 
القامه ١‏ قادأ دعث من مر ه حك الناس دون س ر 4 6 فعرف بد لك ٠‏ و رما كان 
يعمل في دارالدنیا , حتی يؤمر به إلى الذار . 

و ان" الله جر ”م الدرام وحد” الحدود 2 وما أحد أغير من الله ٠‏ ومن 
غيرته حر م الفواحش )١(‏ . 

آقول: ون مصی بعص الا خمار ي باب لسن" 5 

۳ - ع عن ابيه , عن على ٠‏ عن ابیه ؛ عن صالح إن سعد 6 عن بو نس 
عن عمد الله بن سان وال : قلات لا بيعيد اله سیم 1 أقوام اشتر كوا ٤‏ حار ,4 5 
ائتمنوأ بعصم 5 حعلو ا ا لحار به عمط و فوطئها فال 5 «جلد الحدة بقدر ماله فمهاأ 0 
مما اشتريت فانه يلزم أ کثر الثمئين + لا ذه قد أفسد على شركائه .و إن كان 
القيمة في اليوم الذي وطيء أكثر همنًا اشتريت به ۱۰ لزم الا كثر لاستفساذها (۲) . 

۴ ب ب : عن البز اد » عن أبي 'البختري” ؛ عن جعفر ٠‏ عن أبيه لام آن؟ 

علا ير اتی برحل وقععلى دارية ام ءته حملت 4 فتال الر “جل : و«همتبا لي 


(۱) آمالی الصدوق ص ۲۵۶ 
(۲) علل الشرايع ج ۲ ص ۲۶۷ ۰ 
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فأتكرت الارءة 6 فقال 2 ااي با لشم‌ود ۱ أولا رتك بالححارة ۱ فامنًا 
دأت المرءة ذلك اعترفت » فجلدها على الحد" (۱) . 


(۱) قرب الاسناد ص ۳۷ , و قد كان رمز المصدر ساقطأ عن الاصل , و المراد 
بجلدها الحد , حد القذف و فى ذلك نصوص كما فى الکافی ج ۷ ص ۲۰۶ . و لفظه فى 
دعاگم الاسلام ج ۲ ص ۴۵۱ آن امرهة رفعت اليه يعنى عليا عليه السلام زوجها و قالت: 
زنى بجاديتى , فأقر الرجل بوطه الجارية و قال : وهبتها لى «فسأله عن البينة فلم يجد 
بينة فأمر به ليرجم , فلما رات ذلك قالت : صدق , قد كنت دهبتها له . فامر على (ع) 
أن يخلى سبیل‌الر جل , و أمر بالمرءة فضربت حد القذف . 

و قد ٠ر‏ فى الباب ۷۰ تحت الرقم ۴۲ ءثل ذلك بلفظ آخر , راجعه ان شنت 
و روی الصدوق فى الفقيه ج ۴ ص ۲۵ باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيهءن 
آبائه عليهمالسلام أن على بن آبی‌طالب (ع) اتی برجل وقم على جارية امرءته الحديث 
ثم قال : جاءهذا الحديث هکذا فىرواية وهب بن وهب وهو ضعیف والذى افتی به وأعتمده 
فى هذا المعنی مارواء الحسن بن محبوب عن العلاه عن محمد بن مسلم عن آبی جعفر 
عليه السلام فى الذی يأتى وليدة امرءته بغير اذنها : عليه ما على الزانی: یجلد مائةجلدة 
و هو الحديث الذی مر فى الباب ۷۰ ذيل الرقم ۲۰ . و فد تکامنا عليه هناك . 

و مثل رواية وهب فى ایجاب الرجم ما رواه فى الدعاثم ج ۲ ص ۴۵۱ کما مر . 
و هكذاما رواهعن على عليه السلام أنه قالفيمن جامع وليدةامرءته : عليه ما على الزانی 
ولا اؤتى برجل زنى بوليدة امرءته الا رجمته بالحجارة . 

و من الغریب ما رواه الصدوق فى الفقيه ج ۳ ص ۱۸ قال : قضى على عليه| لسلام 
فى امرءة آنته فقالت : ان زوجى وقم على جاريتى بغیر اذنى ۰ فقال للرجل : ما تقول ؟ 
فقال : ما وقت عليها الا ياذنها ۰ فتال على (ع) ان كنت صادفة رجمناه , وان كنت 
کاذبة ضر بناك حداً ‏ و آقیمت الصلاء - فقام على (ع) یصلی ۰ ففکرت المرءة فى نفسها 
فلم تر لها فى رجم زوجها فرجاً , و لا فى ضربها الحد ؛ فخرجت ولم تعد ولم يأل 
عنها آمیر المومنین(ع) ٠‏ 


۷۰ كتاب التواهی ج‎ A 


© . كتاب الغارات : 1 عن الحارث ' عن أبيه قال في حددث : بعث على 
عليه السام عل بن أبي بكر افا على مصر ‏ فكتب إلىعلي 22 رسا له عنر حل 
سلم فدر بأهرءة نصر اة ۰ 

فكتب إليه على : أن أقم الحدة فيهم على المسام الذي فجر بالتصرانية , 
و ادقع النصرانيئّة إلى النصارى يقضون فيا ماشاوًا ] )١(‏ . 


(۱) كتاب الغارات مخطوط , و مابين العلامئين كان محله‌بیاضاً فى الاصل ! لحقذاه 
من کاب الوتائل ج ماص ۴۱۵ . 
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ب 
( باب ) 
که « ( من وجد مع امرهة فى بيت آوفی لحاف ) > ت 


2ع ۱ عن أبيه؛ عن سعد +عن‌موسی‌البجلي ]عن أ بيعبدالله يهم قال :ٍن" 
أمير الومنین صلوات الله عليه ضرب رحلا وحد مع امرءة في بست واحد مائة إلا 
سوطأً أوسوطين قلت : بلا بيكنة ؟ قال : ألا ترى أنه قال : «ادرأوا » لو كانت المسنة 
لا تمه .)١(‏ 

۳ - و : عن ابن الولید » عن‌الصفثاد , عن أحد بن عد » عن الوشاء ؛ عن 
أحمد بن عائذ ؛ عن أبي خديجة , عن أبى عبدالله ت قال : لیس لامرأتن أن 
يبيتا في فراش واحد إلا" أن یکون بینهما حاجز , فان فعلتا نپیتا عن ذلك , و ان 
وجدتا بعد النهى جلدتا کل واحد منهما حداً حد"ا . فان وحدتا أيضأ فى لحاف 
حلدتا , فان وحدتا الما له فتلتا (۲) . 

سن : عن علي" بن عب الله » عن ابن أبيهاشم ؛ عن أبي خديجة ؛ عن‌بهض 
الصادقين لكلل مثله (۳) . 

۳ -ضا : إذا وحدرجلان‌عریانان قوب واحد وهما متم‌مان ؛ فعلی کل" 
واحد منیا مائة حلدة ,و كذلك امرءتان في ثوب واحد , و رجل و امرئة في 


. )٤( توب‎ 


(۱) علل الشرایم ج ۲ ص ۲۲۷ ١‏ و ما بين العلامتين أضفناه من المصدر . 
(۲) ثواب الاعمال ص ۲۳۹ . 

(۳) المحاسن ص ۱۱۴ . 

(۴) فقه الرضا عليه السلام ص ۳۷ . 


۴ - ضا : عن أبيه . قال‌قضی‌علی چ في دجلین وجدا في لحاف یحد*ان 
حد أ غير سوط » و كذلك المرءتان , و إذا وجدت الرءة مع اارجل ليلا فانه لا 


دجم بينهما (۵) ٠‏ 


۰۷۶ : كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى المعروف بفقه الرضا (ع)‎ )١( 

و مما يناسب نقله هنا ما رواه المؤلف العلامة فى ج ۱۰۴ من هذه الطبعة باب التفريق 
بين الرجال والنساء »قال‌قدس سره : 

ل : الادبممائة قا لأميرالمومنين عليه السلام لاينامالرجل مع الرجل فى ثوب واحد 
فمن فمل ذلك و جب‌علیه الادب وهو التعزير . 

بن : على بنعبدالله عن ابن‌آبی هاشم عن بى خديجة عن بعض الصادقين عليهمالسلام 
قال : لیس لامرهتين أن تبیتا فى لحاف واحد الا أن يكون بينهماحاجز فان فعلتا نهيتاءن 
ذلك ؛ فان وجدتا مع النهى جلدت كل واحدة منهما حداً ٠‏ فان وجدتا ايض فى لحاف 
جلدتا . فان وجدتا الثالئة قتلتا . 

نوادر الر اوندی باسناده عن موسی بن جعفر عن آبائه عن علىعليهم السلام‌قال 
قال رول الله (س) : لا بباشر رجل رجلا الا و بینهما ثوب , و لا تباشر المرءة المرءة 
الا و بینهما ثوب . 


-4۵- باب الاستمناء ببعض الجسد‎ - ۰ Aa 





۸۰ 
۰ (باب )× 
2 « ( الاستمناء ببعض الجسد) © © 


ل ل + عن أبية 0 عن سعد ۰ عن الطيا لسي ( عن. عمدالر سفن بن عوف «غن 
ابن ابي ندران التميمي ٠عن‏ أبن ند , عن ابي بصیر وال : سموت أيا عمد الله سیم 
يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم ولا يز کیهم و لهم عذاب 
أليم : الناتف.شیبه , والنا کح نفسه , و النکوح في دبره (۱) . 


(۱) الخصال ج ۱ ص ۵۲ , و قد روی آحمد بن محمد بن عیسی فى نوادره عن 
أبيه قال : سثل الصادق علیه‌السلام عن الخضخضة فقال علیه‌السلام : اثم عظیم قد نهی الله 
عنه فى کتابه , و فاعله کنا کح نفه , و لو علمت بما يفمله ما کلت هعه . 

فقال السائل : فبين لی‌یاابن رسولاله من كتابالله فيه . فال (ع) قول‌اله‌عزوجل: 
« فمن ابتفى وراء ذلك فأولئك هم المادون » و هومما وراء ذلك ١‏ فقال الرجل : آیما 
آکبر؛الز ناآدهی؛فقال :هو ذ نب عظیم, قدقال الما ئل: بعض الذ نبآهون من بعض» والذنوب كلها 
عظیم عندالله لانها مماصی » وانالله لابحب من العباد المسيان , وقدنها نا الله عن ذلك لانها 
من عمل العيطان‌وقد قال: «لاتعبدوا ااشیطان انالشيطان كان لكم عدوفاتخوه عدوا انما 
يدهو حز به ليكونوا من أصحاب السعير ». 


۷۹ کتاب النواهی ج‎ -۹٦- 
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۸۱ 
((( باب ))) 


* « ( زمان ضرب الحد و مکانه » و حکم منأسلم) © + 
© « ( بعد لز وم الحد ) و حکم آهل الذمة فى ) © ۶ 
© « (دلك » و أنه لا شفاعة فى الحدود ؛ وفيه ) 6 # 


+ و ( نوادر أحكام الحدود ) 6 * 

۱- ج :عن جعفر بن‌رزق الله قال: قد ّم لی‌المتو كل دجل‌نصراني فجر 
باهرءة مسلمة » فأراد أن يقيم عليه الحدة فاسلم . فقال یحمی بن اک : قد هدم 
إيمانه شر که و فعله , و قال بعضهم : یضرب ثلاثة حدود , و قال بعضیم : یفعل به 
فما قرأ الکتاب 2 صرب حتسى :موت € . 

فأنكر بحبیو أنكرفقماء العسكرذلك فقالوا : يا أميرالمؤمنين اسل عن هذا 
فان "هذاشی- لم ينطق به کتاب؛ و ام تجيء ر4 9 ۰ فکنب اه : إن" وقهاء المسامين 
قد أنكروا ذلك , و قالوا :لم تجيء بهسنتة ولم ينطق به کتاب , فبیئن لنا لم‌آوجبت 
علية الضرب خي «موت ؟ . 

فكتب عليه الصلاة و | لام : ليسم الله الر <من الرحيم دفاما رأوا باسنا 
قالوا آمنا بالله دحده وكفرنا بما كنا به مشر كين ت فلم يك يتفعهم إيمانهم لما 
رأوا بأسنا» (١)الا'ية‏ . 


(۱) ا(مومن : 6م ٠‏ 


ج ۷٦‏ ۱ - باب زمان ضرب الحد ومکانه AY‏ 
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قال : فأمر به المت و کل فضرب حتّی مات (۱) ۰ 

آقول : قد مضی‌خبرصفوان بنا مية في بابا لس قة في أنه لاشفاعة ف‌الحدود 
بعد رفعه إلى الامام تي (۲) . 

#- ب : عن على" , عن أخيه تلم قال : سألته عن يودي أو نصراني أو 
مجوسی ا خذ زانياً أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا 
فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين . أوفي غير أمصار السامین إذا رفعوا إلى 
حكام المسلمين (۳) . 

۳ ب : عن اليقطيني د آجد بن إسحاق معأ , عن سعدان بن مسلم قال : 
قال بعض أصحاينا : خرج آبوالحسن موسى بن جعفر ي في بعض حوائجه فمر* 
على رحل وهو يحد” في الشتاء . فقال: سبحانالله ما نیفی هذا , ينيغي لمن حد؟ أن 
يستقيل به دفاء النتهار » فانكان في الصيف أن يستقيل به‌برد النهاد )٤(‏ 

سن : عن أبيه . عن سعدان مثله (۵) . 

۴ - ع : عن أبيه ' عن سعد ؛ عن اجى بن عل ۰ عن عل بن یحبی الخن از 
عن غياث بن |براهیم , عن جعفر عن أبيه . عن على 9086 أنه قال : لا اقيم 
على دجل حداً بارش العدو حتی يخرج منها » للا" تلحقه الحميّة فیلحق 
بالعدو (ج) . 

۵ - سن : عن أبيه , عن ابن أبي عمير ش عن أبي المغرا . عن هران ون 
اعن ٠‏ عن أبي حعفر ت قال : من الحدود ثلث حلد , و من تعدی ذلك كان 


(۱) الاحتجاج : ۲۵۲ , ورواه فى المناقب ج ۴ ص ۴۰۵ . 
(۲) بل سیجی» فى الباب ٩۱‏ تحت الرقم ۱ عن الخمال . 
(۳) قرب الاسناد : ۱۵۰ . 

(۴) قرب الاسناد : ۱۷۷ . 

(۵) المحاسن : ۲۷۴ . 


(۶) علل الشرايع ج ۲ ص ۲۳۱ . 





۶ ضا :دوي أن" الحدود فى الشتا لاتةام بالغدوات . و لا تقام يعد الظیر 
ليلحقه دفاء الفراش, ولا تقام في الصیف‌ن‌الماجرة وتقام إذا برد النهار » ولايقيم حد أ 
من فى جنبه حدا (۲) . 

۷- ضا : آدوي عن العالم عليه السام أنه قال : حبس الامام يعد 
الجن" طلم 

و أروي آثه قال : کل" شيء وضع الله فيه حداً فليس من الكبائر التي 
لا تغفر . 

و قال ب : لا يعفى عن الحدودالتي لله عز "وجل" دون الامام ؛ فانه‌مخیر 
إن شاء عفى ؛ و إن شاء عاقب ٠‏ فما من کان من حق بن الناس قلا بأس أن 
يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام . و ما كان من الحدود لله عن وجل” دون 
الاس مثل الز نا . و الأواط , و شرب الخمر » فالامام مخير فيه إن شاء عفى . 
و ن شاء عاقبه . و ما عفی الامام فقد عقن الل عنه , و ما کان بن الاس فالقصاص 
أولى . 

و كان أميرالمؤمنين عم ,ولي الشمود فى إقامه الحدود » و إذا أقرة الانسان 
بالبجرم الذي فيه ال ر"جم , كان آو"ل من برجمه الامام , ثم" الاس , و إذا قامت 
لبینةکان وال من پرجمه البيتنة ثم" الاماع, ثم الئاس (۳) . 

۸ - قب :و آخذ ي رجلا من بني أسد في حد, فاجتمع قومه ليكلموا 
فيه؛ وطلبوا إلىال<سن يله أن يصحيرم , فقال : ائنوه وهوأعلى بكم عبنا ( ٤‏ ) 

. ۲۷۵ : المحاسن‎ )١( 

(۲) فعه الرضا: ۲۷ . 

ECS © )۳( 

(۴) فى النهاية : فى الحدیث : « هو أعلى بهم عینا» أى آبصر بهم و اعلم بحالهم 
وضمير « ائتوه » لعلى عليهاللام' أى فال الحسن(ع) ارجموا الى على فهو أمير کم سه 


35 ف د ات رمان كرت الحدة و 0 


فدخلوا 1 دالیم ۱ فتال 1 تسألوني شا آملکه ال" أعطيتكم » ف , فخر دوايرون 
آنیم قد نوا فسألهم الحسن ك . فقالوا : أتينا خر ماتی وحکوا لد قو له 
فقال : ما کنتم فاعلین إذا جلد صاحبكم فأصفوه (۱) . فأخرجه على ل فحد"ء 

دم" قال : هذا والله لست آملکه (۲) . 

٩‏ - قب : مط ر الور" اق و ابن شہاں الز هري" في خبر أنه لما شید آیو 

روب الا سدي" و انق مزرع وسعيد بن مالك الا" شعري وعيدالله بن خنيس الا زدي" 
و علقمة بن زيد البکری على الوليد بن‌عقبة أنه شر بالخمر ؛ أمى عثمان باقامة 
الیجن" عليه جهر ل ٠و‏ نهى سر 1 ٠‏ ور ای هين الومنن م أنه يدر عنه الحد (۳) 
قاء و الحسن معه ليضربه . فقال : نشد تك الله و القرابة , قال : اسکت آبا وهب 
فانما هلکت بنوا إسرائيل بتعطیلهم الحدود ؛ فضر به , فقال: لتدعونتي قريش بعد 
هذا حلا دها . 


الر شید الوطواط : 


المصطفی قال ف رهط وفي عدد لكن وا<ده الا كفى أ بو الحسن 
هذا هو المجد من تيغونه ءوجأ ان" العلى خشن ينقاد للخشن(4) 


وه شی : عن :و نس بن عمدالر هن ۴ عن آبیعبداله حم أنه قال : هن 
أخذ سارقا فعفى عنه فاذا رفع إلى الامام قطعه وتما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام 


و اعلم بحالكم ؛ أولى برعايتكم و اشفاقكم . 

)١(‏ يقال : أصفى فلاناً حّه , أى تنقصه , وفى الاصل و هكذا المصدر « فاصنموه» 
و هو تصحیف . 

(۲) مناقب آل آبی طالب ج ۲ ص ۱۴۷ ۰ 

(۳) و ذلك لان وليداً كان ابن أمه آروی بنت کریز بن ربيعة , آخا عنمان لامه, 
و احتشم المسلمون أن بحدوه حتی حدها على (ع) . 

(۴) مناقب آل آبی طالب ج ۲ ص ۱۴۸ . 


-۱۰۰- کتاب النواهي ج ۷۹ 


و کذلك قول الله : « و الحافظون احدود الله» (۱) فاذا انتبی الحد إلى الامام فليس 
لا حد أن یتر که(۲) . 

۱ - إبن :ابن عمثار , عن أبى عبدالله لشم هال : یجلد الزاني آشد" 
الحد ین , قلت : فوق ثیابه ؟ قال : لا . ولکن بخلم ثبابه ۰ قلت : فاطفتري ؟ 
قال : ضرت بنالضر بین فوق‌الشیان يرب حسده کله (۳). 

۴۳-بن (*) : قضى أمير الومنن ت أن من جلد حد ا فمات في الحد" 
فانه لادية له (ع) . 

۴ - بن : عن علاء ٠‏ عن صل قال : سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود 
أحدها القتل ؟ قال : كان على َم يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم" يقتل ,و لا 
تخالف علي (۵) . 

۴ - نوادر الراوندى : | باسناده إلى موسى بن .جعفر ۰ عن آبائه ؛ عن 
علي 6 أنه وجد رجل مع امرءة أصابها . فرفع إلى على" بن أبي طالب لج 
فقال : هي اممءتي زو جتها , فسئلت المرءة فسکنت فأوما إليها بعض القوم أن 
قولي : نعم .و أومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا۰ فقالت: نعم , فدرأ على لل 
الحد" عنهما . و عزل عنه المرءة حثی يجيء بالمسنة نها امرءته (ج) . 


وقال : تزوج دحل امرءة ثم" طلقها قبل أن يدخل بها , فجپل فواقعپا و 


(۱) براءة : ۱۱۲ ۰ 

(۲) تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۱۱۴ ۰ 
(۳ - ۵) کتاب النوادر : ۷۶ 
(۴) فى الاصل رمز ضا وهو هو . 


(<) نوادر الراو ندی ص ۳۸ . 


ظن* أن" علیپا الرجعة , فرفع إلىعلي" 83م فدرء عنه الحد" بالشبهة الخبر(۱) . 
و قال على بل في المكرء : لاحدة عليها , وعلیه مهر مثلها (۲) . 
و قال حعور الصادق ٠‏ عن أبية ۱ عن باه ' عن على ما قال : لا یصاح 
الحکم ولا الحد" ولاالجمعة إلا" بامام (۳) | . 





(۱) نوادر الر او ندی‌ص ۳۸ . 
(۲) نوادر الراو ندی ص ۴۷ . 


(۳) نوادر الراوندی ص ۵۵ وماین‌العلامتین آخرجناه من المصدر. 


ا کتاں الذواهي 3 ۷٦‏ 


۸۲ 
((( باب ))) 
© « ( التعز بر وحده والتأددبب دحده) » چې 

-١‏ ع :عن ابن الولید , عن الصفاد ‏ عن ابن معروف ۰ عن علي بن 
مهزيار ؛ عن عد بن يحيى , عن جناد بن عثمان قال : قلت لا بي عبدالله 2 : 
التعزير ؟ فقال : دون الحد . قال : قلت : دون مانين ؟قال : فقال : لا ۰ولکنه 
دون الا دبعين فانها حد؛ المملوك , قال : قلت : و کم‌ذاك ؟ قال : على قدر مايراه 
الوالي من ذنب الر جل و قوأة بدنه (۱) . 

۲ شن عن بعص أصحاينا . عن علي بن أسباط رفعه قال : نپی دسول 
لد عن الا دب عند الغضب (؟) . 

۳ - سن : عن النوفلي" » عن السکوني" . عن أبيعبدالله . عن آبائه 66خ 
قال : قال رسو [الله ي : هن بلغ حد أ في غيرحد فهو من المع‌تدین (۳) . 

۴ - ضا : التعزير ما بين بنعة عشر سوطأ إلى تسعة و ثلاثين » و التادیت 
مابين ثلاثة إلى عشرة (4) . 

۵ - .بن : عن إسحاق بن ءمار قال : سألت أبا إبراهيم ب عن التعزير 
قلت كم هو ؟ قال : ما بين العشرة إلى العشرين (ه) . 

۶ - الهداية : | و | کل الميتة والد"م ولحم الخنزیر یود . فان عاد 


. ۲۲۵ علل الشرايع ج ۲ ص‎ )١( 
۰۲۷۴ : المحاسن‎ )۲( 

(۳) المحاسن ص ۲۷۵ . 

(۴) فقه الرضاص ۴۲ . 

(۵) كتاب التوادر : ۷۶ . 


اج ۷٦‏ َه 5 باب ا ول والفحش . اك 0 


يؤداب 0 ولس 5 القعل, وآكل ا“ با بعد الت ب e‏ عاد" و ب › 57 
عاد قتل | .)١1(‏ 


AF 
ه ((( باب )) ) ه‎ 
جه « ( القذف و البذاء و الفحش ) » <ه‎ 
ان" الذین حاءوابالافك عصمة هنکم- إلى و له تعالی-‎ D: الآيات : النور‎ 


اولك ممر “ءون ا يقولون لهم هغەرة وررق کرم (۲( ۰ 


(۱) الهداية : ۱۵۰و ما بين العلامتین زيادة هن المصدر . 

(۲) النور ص 5١1١‏ ۲۶ . ۱ 

آقول : عنون المؤلف العلامة قدی سره هذه الایات بتمامها فى ج ۲۰ ص ۳۰۵ 
- ۳۱۶ باب قصة الافك ثم فسرالایات اقتباساً من کلام الطبرسی فى مجمم البیان ( ج ۷ 
ص ۱۳۰ ) و البيشاوى فى أنوار التنز یل ( ج ۲ص ۱۳۳ - ۱۳۷ ) با نها نزلت فى افك 
المنافقين بعائثة و صفوان بن معطل السهمی 

ثم نقل عن تفسير الةمى : نت یه نزلت فى عائشة وما رميت به 
فى غزوة بنی المصطلق من خراعة و ما الخاصة فا نهم رووا آنها نزات فى مارية القبطية 
ومارمتها ده عائثة ٠‏ 

0 ل : وزاد بعده و قال : حدثنا محمد بن جمفر قال : حدثنا محمد بن عيسى 
فا عن فا وان حجن یه مين نكر هن اراي اده معت 
جعفر عليهالسلام يدول : لما هلك ابراهيم بن رسول الله (ص) حزن عليه ردول الله (ص) 
حزناً ثديداً فقالت عائثة : ما الذى يحزنك عليه ؛ فما هو الا ابن جريج . 

فبعث رسول الله رص) عليا (ع) و أمره بقتله ‏ فذهبعلى عليهالسلام اليه ومعهالسيف 
و كان جريج القبطی فى حاط فضرب على (ع) باب البستان فأقبل اليه جريج ليفتح له 
الباپ , فلما رأى عليا عرف فى وجهه الشر فأدير راجعا و لم یفتح الباب . 

فوئب على(ع) علىالحائط ونزل الى البستان وأتبعه وولى جريح مدبراً؛: فليا سه 


۷٦ کتات الذواهي ج‎ E 


ج خشی أن يرهمّه صمد فی‌نخلة دصمد على عليه الام فی‌اثره , فلما دنامئه رمى جريج 
بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته ۰ فاذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساه . 

فا صرف علی‌علیها اسلام الی‌النبی(ص) فءّال : «ارسولالله اذا بعثتنی‌فی‌الامراکون فيه 
کالمسمار المحمی ام آثبت ؛ قال : لابل آثبت » قال : والذی بعثك بالحق ماله ما لار جال 
و ماله ما للنساء . فقال : الحمد لله الذی صرف عناالسوء آهل البیت . وهکذا ذکر القصة 
فى ص ۶۳٩‏ عند قوله تعالی : « يا أيها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنباً فتبینوا » الاءة 
فى سورة الحجرات : ۴۹ . 

آما وله : ان الخاصة روت آنها نزلت فى افك عائشة بمارية القبطية . فقد روی 
الصدوق فى الخصال ج ۲ ص ۱۲۰ - ۱۲۶ مناشدة على عليه السام برواية عامر بن واثلة 
و فى آخرها : قال : نشدتکم بالله هل علمتم أن عائشة فالت لرسول الله : ان ابراهیم 
لیس منك وأنه ابن فلان القبطی › قال: يا على ! اذهب فاقتله فقلت: يا رسولالله اذا بعثننی 
اکون کالمسه‌ار المحمی فى الوبر أو آتثبت ؛ قال : لا بل تثبت ۰ فذهيت فلما نظر الوه 
استند الى حائط فطرح نفسه فيه ٠‏ فطرحت نفسى على أثره ۰ فصمد على نخل و صعدت 
خلفه , فلما رآنى قد صعدت دمی بازاره فاذا لیس له شىء مما یکون للرجال فجت 
فأ خبرت ردول الله (ص) فقال : الحمد لله الذی صرف عنا السوه آهل البیت ؛ فقالوا : 
اللهم لا . 

وهكذا ذكر القصة السيد المرتمی علم الهدی فى الغرر والدررج ١‏ ص ۷۷ 
و قال : روى محمد بن الحنفية عن أبيه آمیرالمومنین عليه السلام قال : كان قد كثرعلى 
مارية القبطية أم ابراهيم فى أبن عم لها قبطى كان يزورها و يختلف اليها ذمَال لى النبى 
صلی الله عليه و آله د خذ هذا السيف و انطلق , فان وجدته عندها فائئله » قلت : يا رسول 
الله أكون فى أمرك اذا آرسلتنی كالسكة المحماة أمضى لما أمرتنى ؛ أم الشاهد يرى 
ما لا یری الغائب ؛ فقال لى النبى (ص) : « بل الشاهد یری ما لا يرى الغائب » وذكر 
مثلي ما مر ۰ 


و روی الصدوق فى علل الشرایم باب نوادر العلل تحت الرقم ۱۰ عن ماجیاویه 
عن عمه عن البرقی " عن محمد بن سلیمان ' عن داود بن النعمان ۰ عن عبد الرحیم 
القسير قال : قال لى أبوجعفر(ع) : آما لوقد قام قائمنا (ع) لد ردت اليه ال<ميراءحتى 
يجلدها الحد ؛ و حتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها اللام منها ۰ قلت : جعلت فداك و 
لم يجلدها الحد ؛ قال : لفريتها على ام ابراهيم عليهما السلام . قلت : فكيف آخره الله 
للقائم ؛ فقال : لان الله تبارك و تعالى بعث محمداً (ص) رحمة وبعث القائم (ع) نقمة . 

و آما أصل هذا الافك ‏ الافك بمارية القبعلية و ابن عم لها يقال له مأبور ‏ فهو 
مسلم عند العامة مشهور عندهم , و ممن صرح بذلك ابن حجرفی الاصابة ترجمة مأ بور 
الخصى وأبوعمر فىالاستيعاب ترجمة مارية القبطية وابن الاثير فى اسدالغابة ترجمة مارية 
وها از هنا + 

ذكر ابن الاثير . عن محمد بن اسحاق أن المقوقس أهدى الى رسول الله جوارى 
أربعاً منهن مارية ام ابراهيم و آختها سيرين التى وهبها النبى (ص) لحان بن ثابت 
فولدت له عبدالرحمن ' و آما مأبور فهو الخصى الذى آهداه المقوقس مع مارية' وهو 
الذى اتهم بمارية فأمر النبى (ص) علياً أن یقتله ٠‏ فقال على : يا رسول الله أكون:كالسكة 
المحماة أو الشاهد يرى ما لایری النائب الحديث . 

وذکر ابن حجر عن ابن سعد أن ماريةكانت بيضاء جميلة فأنزلها ردول الله (ص) 
فى العالية : مشربة ام ابراهيم وكان يختلف اليها هناك وكان يطوٌها بملك اليمين وضرب 
عليها معذلك |(حجابفحمات منه ووضعت هتاك فى ذىالحجة سنة ثمان ' وهن طر يقعمرة 
عن عائشة قالت : ما عزت على" امرءة الا دون ما عزت على مارية ' وذلك أنهاكانت جميلة 
جعدة ٠‏ فأعجب بهارسول الله (ص) و كان أنزلها أول ماقدم بهافی بيت الحارثة بنالتعمان 
فكانت جارتنا , فكان عامة االميل و النهار عندها حتی تعنى آوعناها » فجزعت فدولها الى 
العالية ۰ و كان يختلف اليها هناك ' فكان ذلك أشد علينا , الخبر . 

فالظاهر أن الرجلكانا-مه جريجا والماً بوروصفله غلب عليه ومعناه الخصیسه 


۱*۹ وتان النواهی ۷۹ 


ج الذی أصلح ابرته وهى كناية عن عضوالانسا نكما عن‌التاج» آوهو بمعنىالستهم ٠‏ یال 
د فلان لیس بماً بور فى دینه » أى بمتهم ' قال الفيروز آبادی ٠‏ و قول على عليه السلام : 
« ولست نما بور فى دینی» أى بمتهم فی‌دینی فیتاً لفنى النبى (ص) بتزويجى فاطمة . 

فا لملم من روایاتالفر یی آنالر جل كانمتهما بذلك لاختلافه عند مارية و کو نه نديما 
لها نسيباً منها , وكان اتهامه شايعاً عند المنافقين و الفساق : یتلقونه بألسنتهم من لدن 
أن حبات مارية بابراهیم زعماً منهم أن رسولالله قدعقم لعلة و لذلك لا يلدن نساؤٌه حتى 
صرح بذلك عائشة فى وجه النبى (ص) تسلية لهبوفاة ابراهيم ابنه ! ففضب ردول الله وأمر 
علياً ما انتهى الى براءة مارية ومأبور . 

فآيات الافك المعنونة فى صدر الباب تنطبق بلا ريب على افك مارية ومأبور أكمل 
انطباق . مصافاً الى ان السورة نزلت فى سنة تسم بشهادة آيات اللعان الواقعة فى صدرها 
قبل آیات الافك .كما عرفت دابا ؛ وقدكانوفات ابراهیم‌بن ردول الله صلى‌الله عليه و آ له 
فى سنة تسع أيضاً . 

وأما قولهه ان العامة روت آنها نزلت فى عائشة وما رميت به فى غروة بنیالمسطلق 
من خزاعة» فقد رووافىذلك عن عائشة ‏ وهی قهرمانة الصة - روايات متعددة تعلوعليها 
آثار الاختلاق و الاسطورة ملخصها : 

كان رسول الله (ص) اذا أراد سفراً آقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
ممه. فلما كانت غزوة بنیا(مصطلقآفر ع بينهن فخرجسهمىفخرجبى» فلمافر غ رسولالله من 
سفره وجه فافلا حثی اذا كان قریباً من المدينة نزل منزلا فبات به بعض اللیل ثم أذن 
بالر حیل‌فار تحل النای و خرجت لبعض حاجتی وفى عنقی عقدلی‌فیه جز ع ظفار, فلما فرغت 
انسل من عنقی و لا ادرى » فلما دجعت الى الرحل ذهبت آلتمسه فى عنقی فلم آجده وقد 
أخذ النای فى الرحیل ؛ فرجمت الى مکانی فالتمسته حتی وجدته ؛ ثم جثت الى الرحل 
وقد أقبل الرهط الذین کا نوا يرحلونه بی فاحتملوا هودجىوهم بحسبون أنى فيه ؛ وشدو. 
على البعير و انطلةوا ٠‏ 
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فتلففت بجلبابی و اضطجعت و نمت فى مكانى اذ مربی صفوان بن المعطل السلمى 
و قدکان تخلف عن المسكرء فاما رآنى قرب اليدير فقال : اركبى وادتأخر عنى وانطلق 
سريعاً يطلب الناس حتى أتينا الجيش و قد نزلوا موغرين فى نحر الظهيرة ٠‏ فلمارأونى 
يقود بی صفوان قال أهل الافك ما قالوا . وكان الذى تولىالافك عبدالله بنأبى بن سلول 
فى رجال من الخزرج ٠‏ 

فلما علمت بذلك استأذنت دول الله أن آتى أبوى , فأذن لی فجئت و قلت لامى : 
يا أمتاه ما يتحدث الناس؛ قالت با بنية هو نی عليك قلما كانت امرءة وضيئة عند رجليحبها 
ولها ضرائر , الا أكثرن عايها . فقلت : سبحان الله . 

و لما تحدث الناس بهذا دعا رسول الله على بن أبيطالب وأسامة بن زيد فاستشارهما 
فأما أسامة فآئنى على خيراً وأما على فانه قال : ان النساء لكثير وانك اتقادر على أن 
تستخلف , سل الجارية فانها ستصدقك . فدعا رسول الله (ص) بريرة ليألها , فقام اليها 
على بن ابی طالب فضربها ضرباً شديداً ۰ يقول : اصدقى رسول الله » فقالت : و الله ما 
أعلم الا خيراً الا نها جارية حديثة السنتنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله . 

فاستعذر رسول الله يومئذ فى خطبة قصيرة خطبها فقال : من يعذرنى من رجل بلفنى 
آذاء فى أهل بيتى فقام سعد بن معاذ فقال : آنا أعذرك ان كان من الاوس ضربت عنقه , 
وان كان من الخزرج أمرت ففءلنا أمرك ؛ فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج و كان قبل 
ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال لسمد: کذبت لعمرو الله ما تَمَتَله ولاتقدر على 
قئله . فتثاورالحيان : الاوس والخزرج ۰ فسكتهم ردول الله(ص). 

ثم دخل رسول الله على و عندى ابواى . فجلس و حمدالله و أثنى عليه ٠‏ ثم قال : 
يا عائشة ۱ قد كان ما بلغك من قول الناس . فاتقى الله وان كنت قد قادفت سوءاً فتوبى 
الى الله ٠‏ فقلت : والله لا آتوب و الله يعلم انى لبريئة ۰ فما برح ردول الله (ص) حتى نزل 
عليه الوحى ببراه‌تی . 

ثم ان حساناً هجا صفوان بنالمعطل , فاعترضه صفوان وضريه بذياب السيف هه 


جب فلما جاء به الىردو[الله استوهبه من‌حسان فوهیه‌له وأعطاء عوضا نها بشرحاء وسيرين 
أمة قبطية فو لدت له عبد الرحمن بن حسان » و لد سئل عن ابن المعطل فوجدوه رجلا 
حصوراً ما يأتى النساء , وفی لفظ أنه لما بلغه خبر الافك قال : سبحان الله والله ما کشفت 
كنف أنثى قط . فقتل بعد ذلك شهیدا فی‌سبیل الله . 

هذا ملخص القصة , و قدكان الغالب عليها طنطنة القصاصین . فأعرضنا عن ذكرها 
بتفصيلها , لان‌العارف سبك الاثار المختَلةة قليل ؛ وانما ذكر نا منها ما يمكننا المد عليها 
ويسح تمسك العموم بها » فنقول : 

١‏ راوية هذا الافك نفسعائثة , وقد تفرد بنقله , ولم يرد فى سرد غزوة المر یسیع 
ذكر من ذلك ' و کل من ذكر القصة آفرد لها فصلا عليحدة بعد ذكره غزوة المريسيع 
برواية عائشة . 

۲- أن ردول الله (ص) لم يكن ليخرج معه نساءه فى الفزوات ٠‏ ولم یره ذكر هن 
ذلك فى غزوة من غزواته حتى فى غزوة بنى المسطلق الا من عائشة فى حدیثه هذا . 

۳ - غزا رسول الله بنى المصطلق مغير يسرع السير اليهم فهجم عليهم ' لما بلفها نهم 
يجمعون له ؛ فلم يكن یناسب له مع هذا أن يخرج معه عائشة ولاغيرها . 

۴ كان رسول الله (ص) نزل بالجوش فبات به بعض الليل ثم ارتحل بالليل . ولم 
تكن عائشة تحتاج باللیل‌آن تبعد عن (جیش لقضاه حاجتها , فکیف‌لم تسمع همهمة الر کیان 
وقعقعة السلاح د مهيل الافرای حين قفلوا وأبعدوا , وكيف لم تعد حتی تدرك القافلة , 
و كيف غلیتها عينها فنامت والحال هذه . 

۵ - هل كانت عائشة فى هده الفزوة وحدها ؛ لم تكن معه امرءة أخرى من خادمو 
غيره ؟ كيف يكون دلك ؛ ولوكان معها غيرها كيف لم يخبر الرحالين أن عائشة راحت 
لتفدد عقّدها . والهودج خالية عنها . 

۶ أثار على علىرسولالله أن يسئل الجارية - وهی بريرة مولاة عائشة ‏ فان كا زت 


هیء:دها فی سفر :هأ هده فکیف لم تخبر ا لذاس أن الهودج <البة , واذا لم نكن عندها سه 


ج فکیف آشار على ليسأ لها رسولالله: ثمضر بها ضر بأشديداً ليصدق ولم سا لهارسولاللهعن 
ذلك وعی لم تكن فى الدفرة . 

۷ - تكلمت عاءشة مع امها ام رومان ٠‏ و قد رووا آنها :وفيت سنة أربع و قيل سنة 
خمس' لكنهم قالوا بوفاتها آخرسنة ست تحکما لیتوافق مع خبرالافك» وهو کما تری. 

۸- سعد بن معاد استشهد بعد غزوة بنی قريظة سنة خمس فکیف تثأور مع سعد بن 
عبادة بعد غزوة بنى المصطلق فى سنة ست ؛ حکموا بأن الفزوة كانت قبل الخندق ليتوافق 
مع خبرالافك و هو تحكم . 

, سيرين أخت مارية التبطية أهديت الی‌النبی (ص) فى دنة سبع وقيل سنة ثمان‎ - ٩ 
فوهبها النبى (ص) لحسان  ترى نص ذلك فى کتب التراجم : ترجمة صفوان ؛ وسيرين‎ 
ومارية وعبدالر<من بن<سانفكيف تقو لعائشة : وهبها رسو[الله لحسان فىهذء القّصة وهی‎ 
حینژذ بالاسكندرية عند ما لكها المتوقس.‎ 

٠‏ زعمت أن صذوان كان -صوراً ‏ و الحصور ان كان بمعنی حبس النفس عن 
الثهوات ؛ فهو وصف اختيارى ؛ لاينفع تبرءة لها ' مع أنه لایصح التعبير بأنهم وجدوه 
كذلك ؛ و ان كان وصفاً اخلقته ؛ فد روی فىحديث صححه ابن حجرعند ترجمة صفوان 
أنه جاءت امرءة صفوان بن المعطل الى النبی (ص) فتّالت با رسول الله ان زوجى صفوان 
يضر بئى الحديث » قال ابن حجر . و قد أورد هذا الاشكال قديم ا البخارى و مال الى 
تضعيف الحديث ٠‏ فثری أنهم يعون الحديث الصحيح لیصح لهم حديث الافك , ان هذا 
لشىء عجاب . 

١‏ لقدصح" ان رسولالله(ص) بعدماقال عبدالله بن بی ماقال ۰ دحل‌من المر یسیم 
ولم ينزل بهم الا فى اليوم الثانى حين آذتهمالشمس ٠‏ فوقهوا نياماً " دانما فعل ذلك ليشغل 
الناس عن الحديث الذى كان بالامس , ثم راح بعد يقظتهم حتى سك الحجاز ونزل بعماه 


ثم رحل ها حمّی دم المديئة' فام یز ل ليلا أو بعص أي ل حتى ليه قولها فى رواحيأاسه 


١‏ - ل :عن أبيهريرة قال : قال النبي* يََطيع: یناکم والفحش فان" الله 
عز“وجلة لا يبحب الفاحش المتفحش )١(‏ . 

E‏ ا بيه ۱ عن ود بن اددیس » عن الا شعري" قال : رويعنأابن 
أبي عثمان » عن موسی الروزي » عن أبي الحسن الا وگل تج قال : قال دسول 
الله لو : أر بع بعسدن القلب 9 ينمتن اغاق في القلب كما سمت ااماء اأشجر: 
استماع اللو 3 المذاء 5 انبان باب السلطان ۰ وطلب الصد )۲( : 


جه لقصاء الحاجة . 

۲ - كيف تصدی‌القرآن العزیز رداً على ابن أبى فى قوله :«لیخر جن الاعز منها 
الاذل » فا نزل سورة المنافتون و ذکر فیهامقاله و خبث نيته ولم يذكر قصة الافك.و طرفها 
سورة المنافقون» ثم ذکرها فى سورة النور ؛ و قد نزل فى سنة تسم بعد ثلاث سنین . 

۳ . تقول آية الافك د و الذین یرمون المحصنات الفافلات. المعّمنات » فوصفها 
آولا بالنفلة عن هذا الافك . و هو یناسب مارية القبطية حيث كانت خادجة عن المدينة 
نازلة فى مشر بتها لا بختلف عندها الا رسول الله (ص):ونسيبها المأبور ؛ و اما عامشة فقد 
كانت قهرما نة الاك دحیث بقیت مع صفوان وحدها ۰ ولم‌یدر كا الجیش الا فى نحر الظهيرة 
فلتذهب نه-ها كل مذهب. ؛ و كيف كانت غافلة عن ذلك وهى تقول : «فارتعج العسکر ؛ 
لما داوا أن طلع الرجل یقود بى» . 

۴- وصفهاا ية الافك بالایمان , والحال أنالهر آن‌المز یز یمرض بمدم ايمان عائشة 
فى وله «عسی دبه أن طلقكن أن يبدله آزواجاً خيراً منکن مسلمات موّمنات» الابة وهکذا 
يؤذن بتظاهرها على النبى (ص) فی‌قوله « ان تقو با الىالله فغد صغت قلو بکما وان تظاهرا 
عليه فان الله هو مولاه و جیریل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك ظهير » ثم يعرش 
بخيانتها فى قوله : هضرب الله مثلا للذين کفردا امرءة نوح و امروة لوط كانتا 
تحت عبدين من عمادنا فخا نتاهما ٠‏ فلم يغنيا عنهما من الله شیثاً و قيل ادخلا الثار مع 
الداخلين » . 

. صم فىحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) الخصال ج ۱ ص ۱۰۸ . 
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۳ - ل :عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي' يلقي قال : ان" الله يبغض الفاحش 
الذي السائل الملحف (۱). 

۴ ما : فیما أوصىبه أميرالمؤمنين ي عند وفاته : كن لله يا بنی" عاملا 
و عن الخناء زحورا] (۳) . 

© - ها :عن ابن عمر قال : قال رسو لالله موز : إن" الله يحب“ الحیی" 
المتعفف » و سمغض المذية السائل الملحف (۳) . 

۶- ما : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله :ماکان الفحش في 
شيءقط إلا شانه , ولاكان الحياء في شيء قط" إلازانه (ع). 

۷ - ع : في خطبة فاطمة صلوات الله عليها : فر ض الله اجتناب‌قذفالحصنات 
| حجباً عن اللعنة (ه) . 

۸ ع (۶) ن : فی‌علل عد بن سنان , عن‌الرضا تتم : حر م الله قذف 
المحصنات] (۷) لمافيه من إفساد الا نساب ونفي الولد » وإبطال الوادیث , وترك 
التربية و ذهاب المعارف , و ما فيه من المساوي و العلل التي تودي إلى فساد 


(۱) الخصال ج ۱ص ۱۲۸ والاسناد هکذا : الخلیل . عن ابن صاعد ٠‏ عن حمزة 
ابن العباس , عن یحیی بن نصر ٠‏ عن ورقاء بن عمر ؛ عءن‌الاعمش عن أبىصالح ؛ عن 
أبى هريرة . 

(۲) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۷ . 

(۳) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۷۳ . 

(4) امالی الطوسی ج ۱ ص ۱۹۳ ۰ و قری مله فى مجالس المفید , ۱۰۷ . 

(۵) علل الشرایع ج ۱ ص ۰۲۳۶ 

(۶) علل الشرایع ج ۲ ص ۱۶۵ ؛ و قد مر فى الباب ۶۸ تحت الرقم ۸ أن قذف 
المحصنات من الكبائر . لان الله ءعزوجل يول : « لعنوا فى الدنیا و الاخرة و لهم عذاب 
مظیم » . 
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الحلق (۱) . 

4- شى : عن شل الحلبى قال : ةل أبو عبداله تج : ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولايز کنیهم و لهم عذاب أليم : الديئوث من الرجال , و الفاحش 
التفحش , و الذي يسأل الناس وفي يده ظبر غنی (۲) . 

٠‏ -- شی : عن سليم بن قيس البلالي عن أمير الومنین تبي قال : قال 
رسول الله ي : إنة الله حرم الجنّة على کل فاحش بذيء قليل الحیاء لايبالي 
ماقال , ولاماقيل له » فاتك إن فتشته لمتعنده إلا اغبة (©)أوشرك شيطان٠‏ 

قيل : يا دسول الله ع و فى الناس شرك شيطان ؟ قال : أو ما تقرا قول 
الله تعالی « و شاد کهم في الا موال والا ولاد» 8 . 

۱ - ین : عن ع*مآن بن عسی › عن عمر بن | دینه » عن سلیم مثله و 
راد في اجره : ول : اکن من ر ييا لي ما وال و م قل له ؟ وال ۰ نعم 0 من 
تعر"ض للناس فقال فيهم . و هو يعلم هم لایتر کونه . فذلك الذي لایبالی‌ما قال 
و ما قل له (ه) ٠‏ ۱ 

۳ - ين : عن ابن محبوب » عن ابن دئاب , عن الحذ اء » عن أبيعيدالله 
عليه الستلام قال : الحماء من الایمان ؛ و الایمان في الجنة و اليذاء من الجفا و 
احا في النار )5( 

۱۳ - لن : عن علي" دن العمان ٠.‏ عن أبن شمر ٠‏ عن حابر عن أبى 
عبدالله ج قال : قال رسو لالله :نله يحب الحبی" الحليم الفنی؟التعفقف 


. ٩۲ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تفسير العياشى ج ١‏ ص ۰۱۷۸ فى آية آل عمران ص ۷۷ . 
(۳) أى زنية . يقال : ولد فلان لغية : نقیض لرشدة , و أصله غوى . 
(۴) تفسير العياشى ج ۲ ص ۲۵۵ . 

(۵) كتاب الزهد للحسين بن سعيد الاهوازی مخطوط . 

(۶) للحديث شرح مستوفى للمؤلف داجع ج ۷۱ ص ۳۲۹ . 


آلاوان؟ الله پیغض الفاحش اليذيء السائل الماحف . 

۴ - ين : عن عل بن سنان ؛ عن ابن مسکان ؛ عن الصیقل » عن ابي عبد الله 
عليه السلام قال:إن” الحیاء والعفاف والعي*- عي ١‏ الاسان‌لاعي" القلب- من‌الایمان 
والفحش و اليذاء و السلاطة من النفاق )١(‏ . 

٥-الهدابة‏ : | قال رسول الله ملق : اجتنبوا السبعالموبقات : الشركبالله 
إلى أن قال : - وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ] (۲) ٠‏ 


(۱) صدر الخبر هكذا : عن الصيمّل قال : كنت عند أبى عبدالله (ع) جالسا فبعث 
غلاماً لدأعجمياً فى حاجة الىر جل فا نطلق ثم دجم‌فجمل بو عبدالله (ع) يستفهمه الجواب 
و جعل الفلام لا نققمه .هر اذا ۰ 

قال : فلما رأيته لایتمیر لسانه و لایفهمه ٠»‏ طننت أن آبا عبدالله (ع) سیب عليه , 
قال : و آحد أبوعيدالله (ع) النظر اليه ثم قال : آما والله ئن كنت عبی اللسان فما أنت 
بعيى القلب , ثم قال : ان الحیاء الحدیث , راجم کتاب الزهد أول باب من الکتاب 
دیاب الصمت الا بخير و ترك الرجل ما لا يعنيه » و الحدیث فى آخر الباب » و آخرجه 
المو لف فى ج ۷۱ ص ۳۳۰ عذد بیان الحدیث . 

(۲) کتاب الهداية ص ۷۷ . 


عم 
» ((( باب )) ه 
+ « (الد دائة و القيادة ) > » 

١‏ ل :عن أبية , عن‌آ<مد بن‌|ددیس عن‌الا شعري , عن مین السندي 
عن علي" بنالحكم ٠‏ عن عد بن فضيل ؛ عن‌شریس الوابشي » عن جابر » عن ابي 
حعفر کت قال : قال دسول الله عقي : ان" الجنّة لوحدریحپا من مسيرة 
خمسمائة عام , ولايجدها عاق ولادیوث قل : يا رسول الله ! وما الدیوث ؟ قال : 
الذي ار اي اس ء ۵7 وهو یعلم )۱ 

lhl " .‏ ° ال - ووب C6‏ س ۰ 

٣‏ - ل : عنالنبي یا في وصيسته لعلی م : با على کفر بالله| لعظیم من 
هذه الا مة عشرة : القتتات , و الساحر » و الدینوث الخبر (۲) ٠‏ 

۳ - تن : عن الور اق ٠‏ عن الا سدي ' عن سهل ؛' عن ع,دالعظیم الحسنی ۰ 
عن ابي عفر الثاني 1 عن آبائه ا قال ا قال رسول الله E‏ 5 لما ار 
بي رأدت اعرأة حرق ودم ما و بداها > و هي ا کل امیاءها .9 انب كانت 
قو ادة الخير (۰)۳ 

۴ - و : عن ابن الوليد ؛ عن الصفاد, عن البرقي ؛ عن عدّة من أصحابنا 
عن أبن اسباط ۰ عن على بن حعفر ۰ عن آخه موسی 2 وال : حر مت الدنة 


على و4۱۷ : النم_ام ۳ ومدمن الحمر ۰ والديئوث وهوالةاجر )5( ۰ 


(۱) الخصال ج ۱ ص ۲۰ . 

(۲)الخصال ج ۲ ص ۶۱ . 

(۳) عیون الاخباد ج ۲ ص ۱۱ فى حدیث طویل . 

(۴) ثواب الاعمال ص ۲۴۱ . 

وقد تقدم فى ج ۷۶ ص ۳۶۵ عن کتاب‌ثواب الاعمال آنمن قاودیین رجل وامرءة 


حراماً حرمالله عليه الجنة و مأواء جهنم وساءت مصيراً , ولم يزل فى سخط الله حتیسه 


ی اه سين سا من MES‏ 
أبي هاشم ۱ عن أبي خديجة › عن سعد , عن أبى جعفر 492 قيل له : بلفنا أن* 
دسول الله تلتق لعن‌الواصلة والموصولة , قال : انما لعنرسول الله يلبق الواصلة 
التي تزنی في‌شباببا فلمًا أن كبرت كانت تقود النساء إلى الرجال » فتلك الواصلة 
و الموصولة (۱) ٠‏ 

۽ - سن : عن عل بن علي“ وغيره عن ابن فضّال ۰ عن عل بن يحيى عن 
غياث , عن أبي عبدالله ' عن أبيه للم قال : قال على صلوات الله عليه : إن" الله 
يغار للمؤمن فلغر » من لایفار فانه منکوس القلب (۲) ٠‏ 

۷ سن: ني دواية غياث بن |براهیمعی أبيعبدالل ك قال: قال على ب2 : 
باأهل‌العراق نبثت أن نساء کم یوافن‌الرجال في الطریق , أما تستحیون ؟ وقال : 
لع نالل من لایغار (۳). 

۸ سن : عن أحیدینعی" عنابن محبوب عن ر جل‌عن أبيعبدالله ت قال: 
قال رسو لالله 184 : كان |براهیم ت غیوراً " وجدع الله آنف من لایفاد (4). 

4- سن: عن القاسم بن‌عروة, عنعبدا لحمید. عن د بن مسام» عنأبي جعذر 4 
قال : ثلاثة لايقيل الله لهم صلاة : منهم الدینوث الذي یفجر باميءته (ه) . 

: سن : في رواية عل بن قيس عن آبی‌جعفر تج قال : سمعته يقول‎ - ٠ 
: عرض إبليس لنوح علیه‌السلام وهو قائم يصلى , فحسده على حسن صلاته فقال‎ 


جسيموت . وفىج ۷۶ الباب ۶۷ باب‌جوامم مناهی‌النبی (ص)ومتفرةاتها شطر كثير يتعلق 
بهده الا بو اب فلا تغفل . 

(۱) المحاسن ص ۱۱۴ . 

(۲) المحاسن ص ۱۱۵ . 

(۴9۳) المحاسن ص ۱۱۵ . 

(۵) المحاسن ص ۱۱۵ . 


a کتاب النواهي‎ e 


با نوح إنة الله عزتوجلة خلق جنَة عدن » وغرس أشجارها , واتنخذ قصورها , 
وشق” أنهازها . ثم" اطتلع عليها فقال : « قدأفلح المؤمئون » آلاوعز تي لایسکنها 
دیوث (۱) . 

۱- ضا: لعن الى ع اف المتغافل‌عن روحته , وهو الد بوث و قال عليه : 
اقتلوا الد بوث . 

۴۳- ضا: إن قامت البيسنة على قو اد جلد خمسة وسيعين , ونفي عن ال 
الذي هوفه . 

وروي النفي هوالحیس سنة أويتوب(؟) . 

۳ - شى : عنصل الحلبی قال : قال أبوعيدالله تي : ثلاثة لا ينظر الله لیهم 
يوم القيمة ولایز کنیهم ولمم عذاب أليم : الد بوث من الرجال, والفاحش‌المتفحش 
والذي يسال الناس وفي يده ظهرغنی (۳) . 

۴ -نوادر الر اوندی | : باسناده عن موسی بن جعفر ؛ عن آ بائ از 
قال : قال رسول الله یل : لما خلق الله عزتوحل" حنة عدن خلق لينها من ذهب 
يتلا لا ومسك مدوف , ثم" أمرها فاهتزت و نطقت فقالت : أنت الله لا إله إلا أنت 
الحي" القیوم , فطوبى لمن قدارله دخولی . 

قال الله تعالى : و عزتي وحلالی و ارتفاع مكاني لا بدخلك مدمن خمر ؛ 
ولامصر" على ربا ولاقتات , وهو النمام , ولادینوث وهو الذي لايفار ویجتمع في 


دید على الفدوز الحديث ١‏ )+( 5 


(۱) المحاسن ص ۰۱۱۵ 

(۲) فقه الرضا (ع) :۰۴۲ 

(۳) تسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۷۸ و قد مر تحت الرقم ٩‏ فى الباب السابق . 

(۴) نوادر الراوندى ص ۱۷ ۰ و ما بين العلامئين كان محله بیاضاً آخرجناه من 


المصدر . 


ج ۷ ۵ - بان حد القذف والتادیت -۱۱۷- 


مر 
ه (((باب )) ه 
*«( حدالقذف والتأدبب في الشتم وأحكاميما )»* 

الامات : النود : والّذين يرمون المحصنات ثم" ام يأتوا بأدبعة شهداء - 
إلى قوله تعالى ‏ هم الكاذبون (۱). 

ذ- فس : عن أبيه عن حه اد عن حرين عن أبي عمدالله تلم قال : القاذف 
يجلد ثمانين جلدة. ولاتقبل لهم‌شمادة أبداً , إلا بعد التوبة ' أويكذاب نفسه , وإن 
شهد ثلائة وأبى واحد رجلدالثلاثة ‏ ولایقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأینا مثل 
الیل في المكحلة , و من شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حى يعيدها 
ار بع مر ات (۲). 

۴ ب : عن البز از عن آبي‌البختری عن جعفرعنأ بيه لام آن"علبا 2 
تي برجل وقع علی‌جادية امرءته فحملت .فقال الرجل : وهبتهالی فأنکرت‌الرهة 
فقال تمل: لتأتینی بالشهود ولا دحمنك بالحجارة. فلمارأت المرءة ذاك‌اعترفت 
فجلدها على الحدة (۴). 

۳- ب بهذا الاسناد قال : كان على لم يكن يحدة بالتعریض حتی يأتي 
بالفرية المصرتحة : «یازان » أوديا ابن الزانية » أو « لست لا بيك (ع). 

۴ - ب :عن البز'از عن أبي البختری عن جعفر عن أبيه عن على" اكل 


. ۱۳ - ۵ : النور‎ )١( 

(۲) تفسیر القمى ص ۴۵١‏ . 

(۳) قرب الاسناد ص ۳۷ . وقدمر الحدیث فى الباب ۸ تحت الرقم ۳ وفی‌الذیل 
ما يتعلق بالمقام . 

(۴) قرب الاسناد ص ۳۷ و ٩۵‏ . 


٠ -118-‏ كتاب النواهي 36 ۷۹ 


قال : حى د الزاني آشد*م من‌جن" القاذف , وعد * الشارن آوره من حد " القاذف 0 

۵- ب: بهذا الاسناد عن علي ` AN‏ قال : لیس نی كلام فصاص(۲). 

ع5 ب :عن على عن أخیه 22 قال : بحلد الزاني اش | لحلد ۰ وحلد 
المفتري بين الحلدين (2). 

لا ن : بالا سانيد الثلائة عن الرضا عن آبائد 4ة عن أمير المؤمنين لتق 
فال : ادا سکلت المرءة من‌فجر بك ؟ فقالت : فلان » ضر بت‌حد ین ۱ حد ألفريتها 
علی الرحل وحد ا لااقرت على نفس هأ (€). 

صح : عبه ا مله (۵). 

م ع : عن یه عن لحمبری" ,عنبن‌هاشم عن‌صفو ان, عن‌هو سی بن بكرء عن 
زدادة عن أبي جعفر ت في رجل قال لامرءته : هأاتيتني وأنت عذداء , قال: ليس 
عليه ميء قدتدهب العدرع من غير جماع (5). 

4- ع : عن أبيه؛ عنسعد ٬عن‏ أ بنعيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن يءض اصحابه 
رفءه إلى أب عبد الله سیم أنه ملعن رجل وفع علی حار بة لا مه فاولدها ؛ فقدف 
رجل ابنها فقال :يضر ب القاذف الحد" لا نها مستکرهة (۷). 

۰ ع : دوي عن أبى جعغر ت فى قدفمحصنة نو 2 فال : بحلد نمانن 
لا نه انما جلد بحتتها (۸) . 

١5‏ ع : عن أ رہ عن على عن ار عن ابن ابي عمير عن ابيا لحسن‌الحد اء 





(۲9۱) قرب الاسنادص ۸٩‏ . 

(۳) قرب الاسناد ص ۱۴۹ . 

(۴) عیون الاخبار ج ۲ ص ۳۹ . 
۵۱) صحيفة الرضا (ع) ص ۱۴ . 
(۶) علل الشرایم ج ۲ص ۱۸۷ . 
(۷) علل الشرايم ج ۲ ص ۲۲۱ . 
(۸) علل الشرایم ج ۲ ص ۲۲۶ . 


Ao 4‏ - باب خد القدف والتادیب مها ت 
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قال : كنت عند أبيعبدالل ب فسألني رجل فقال: يا أيا لسن ! مافعلغر يمك؟ 
قلت : ذاك ابنالفاعلة, فنظر إلى" أ بو عبد الل ت نظر آشد يدأ , فقلمت : حعلت فداك 
نه مجوسی" ینکح امه ولأخته . قال : أوليس ذلك في دينهم نكاحاً .)١(‏ 

9 ع : عن ابن الوليد؛ عن الصتفاد» عن ابرزهعروف؛ عن على بن مهزيار 
عن الحسن بن سعيد؛ عن النعنرعن القاسم بن سليمان عن أبيمىيم الا نصاری قال : 
سألت أباجعفر 83 عن الغلام لم يحتلم , یقذف الر جلعليجلد ؟ قال : لا .وذلك 
لوآن" دجلا قذف الغلام لم يجلد (۲) . 

١#‏ ع : بهذا الاسناد . عن‌النضر» عن ابن <ميد' عنأبي بصير قال : سألت 
أبا عبدالله ي عن الرحل یقذفالجارية الصغيرة , فقال :لايجلدإلا أن تکون قد 
در کت آو فار بت (۳) . 

۴- ب : عن‌البز از.عنآبي‌البختر ی, عن جعفر؛ عنأبيه لا في دجل قال 
لرجل: یاشارب‌الخمر! يا كل الخنزیر! قال:لاحد*علیه, و لکن‌یضربسواطاً (ع). 

۵ -ع : عنأبيه عن‌سعد عن براهیم‌بن‌مپزیاد عن أخیه‌علی عن الحسین‌بن 
سعید, عن صفوان, عن إسحاق بنعم-ار؛ عن أبي بصير قال : سمعته یقول: من‌افتری 
على مملوك عرْر لحرمة الاسلام (6). 

۶- ع : بهذا الاسناد عنعلى بن مهزياد عنءثمان بن عيسى.عنسماعة قال: 
قال أبوءيدالله ت : إن" رجلا لقى رجلا على عبد أميرالمؤءنين تال فقالله : 
نی احتلمت با مك ٠‏ فرفع إلى أمير الموٌ منين عَم فقال : إن" هذا افترى على" ۱ 
فقال : و ما قال لك ؟ قال : زعم أنه احتلم باهي . فقال آمیرالمژمنن بي : في 
العدل إن شکت أقمته لك في الشمس وجلدت ظله . فان" الحلم مثل الظل" , ولکنا 


(۱) علل‌الشرایم ج ۲ ص ۲۲۶ . 
(۳۵۲) علل الشرایم ج ۲ ص ۲۲۱ . 
(۴) قرب الاستاد ص ٩۳‏ . 

(۵) علل الشرايع ج۲ ص ۲۳۵ . 


سنْدر به اد ذاك حتی لايعود يؤّذي المسلمين .)١(‏ 

۷ - سن : عنس بن على عن بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمی" 
عن أبيه قال : سألت أباعبدالله بل أو أبا الحسن مت عن امرأة زنت فأتت بولد 
وأقرات عند إمام السلمی بأنّها زانية , و أن ولدها ذلك من الزنا .وأنة ذلك 
الولد نشاحتتی صار رجلا . فافترى عليه رجل؛ فكم يجلد من افترى عليه ؟ قال : 
يجلد , ولايجلد » قلت : كيف يجلد ولايجلد ؟ قال : من قال له : « ياولدالزنا » 
لايجلد إنمايءزتر » وهودون الحد » ومن‌قال : « ياابن الزانية » جلد الحد تامأ . 

فأت : و کف هار هکذا ؟ قال 0 ادا قال د با ولدالزنا» فد صدق فيه 
وإذا قال « يا ابن الزانية » جلد الحد تاها لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة 
الامام 0 (۲) . 

۸ - ضا : اعلم برحك الله إذا قدف هسام سلما فعلىالقاذف ثمانون حلدة 
فادا قذف ذمی شا جلد حد ین : حدأ ا , والحدة الا" خر بحرمة الاسلام 
وإذا ذنى الذمی بمسلمة متلا جميعاً 

وروي إذا قذف رحل رحلا في دارالکفر وهولایهر فه ؛ فلاشیء عليه , لا نه 
لايل“ أن یحسن الظن" فيا باحد لا من عرفت إيمانه ,و إذا قذف رجلا في دار 
الایمان وهولایعرفه فعلیه الحد* لا ته لاينيغي أن یظن بأحد فيها الااخیراً . 

وروي أنة من د كر السيد عدا لای أو واحدا من أهل بیته الطاهر ين الا 
با لسوء ٠‏ وبمالایلیق fe.‏ ؛ والطعن‌فيمم صلوات ال علیوم ٠‏ وجب عليه القتل (۳) . 

فاذا قذف حر عبداً وكانت| مه مسلمة فاتت إلى دادااپجرة , وطالت بحقا 
حلد ' ون لم تطالب فلاشي ء علمه . 





. ۲۳۱ علل الشرايع ج ۲ ص‎ )١( 
۰ “¥ المحاسن ص‎ ۲( 
. ۳۸ فءه الرضا ص‎ )۳( 


فاذا قذف العبد الحر* جلد ثمانين جلدة ' و|ذا تقاذف رجلان لم یجلدأحد 
ممما لاان لکل" 5 أحد همر‌ما مئل ماعلية 

وإذا قذف الرجلالمسلم الذمی" لم یجلد » وإذا قذفت المرءة الرجلجلدت 
مانن حلدة (۱). 

4 قب: ا تى إلى عمر برحل وامءة فقال الرحل لها : يازانية ! فقالت: 
انت أزنامني , فاص‌بان يجلدا , فقالعلىئ بك : لاتعجلوا . على اطرءةحد ان 
وليس على الرجلشيء منها: حد لفريتها » وحد لاقرارها على نفسها ؛ لا تهاقذفته 
إلا أنتها تدر بولاتضري بهاالغاية (۲). 

۰ ين: عن ابن يساد عن أبي عبدالله کل قال : إن" رجلا من الا نصار 
اتی دول اله ییا فقال: ان" امس اتی قذفت جاریتی , فقال : مرها تصبر نفسهالها 
والا افتدت منیا , قال : فحدث الرحل اميءته بقول رسول الله فاعطت خاده,-ا 
السوط وحلست لها ؛ فعفتعنهاالولیدة" فاعتقها وأتى الرجلرسولالله فخبره .فقال: 
لعله یکفرعنها , ومن قذف حادية صفيرة ام يجلد. 

9١‏ ین: عن زرارة عن أبي جعدر م قال : ادا قدف العند الحر * حاد 
نمانن اخ الس : 

۳~ ين عن این‌سنان» عن أ بیعبدالل RE‏ قال| قضى | أغير المومنن 2 
أن الفر یه ثلاث : ادا رمى الرحل بالز نا : وادا قال : ان" ا زا نمة , وادا اد عى 
لغير أبيه ود دمانون : 

و ,لن وال أبي : رحدل قدف قوم وهم حاوس ٤‏ مجلس واحد راد 
حد أ واحددا , و لمس‌لن عفى عن‌اطفتري عليه الرجوع 2 الحد” , و المفتري على 
الجماعة إن آتوابه مجتمعين جلد حد'! واحداً , وان اد"عوا عليه متفر قبن * جلد 


کل“ مداع ۳9 ل واليبودى* والنصراني* والمجوسي” می قدفو | المسام كان علوم 





(۱) فده الر ضا ۳ 
(۲) مناقب آل آبی‌طالب ج ۲ ص ۳۶۰۵۳۵۹ . 


الحد؛ , والیپود ية والنصر انيتة متی‌کانت تحتالمسلم فقذف ابنهایحد" القاذف, لاأنء 
المسلم قد حصنها . ومن قذف امرءة قبل أن یدخل بها ضرب الحد“ وهي‌امرءته . 

قال أبي : رجحل عر'ض بالقذف وام يصراح به عزار , و المملوك إذا قذف 
الحر حد ثمانين . 

و قال : أي دجلی افتری کل" واحد منهما على الااخر فقد سقط عنهه_ا 
الحد" ويز ”ران . 

أبي قال ۳ عمد الله كم : قال : اد عی‌رجل على دحل بحضرةأمير الومنی 
عل»السسلام أنه افترىعليه » ولم يكنله بيئئة ‏ [ فقال : يا أميرالمؤمنين حلفه فقال 
أمير الومنن ب : لا یمن في حد" . ولا في قصاص في عظم . 

۴- .بن: عن أبي بصيرعن أبي عبدالله تي يالرجل يقول لامرءته امأجداه 
عذراء , قال : يضرب » قلت : فانه عاد , قال : يضرب , قلت : فاه عاد , قال : 
يضرب , فانه أوشك أن ينتهي , ومن قذف امرءته من غير لعان فليس عليه رجم . 

8 ين : عن أ<مد بن عد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدال 02 قال : 
نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا" أن يطكلع على ذلك منهم » وقال :أيسر ماف 
آن یکون کادباً . 

۶- ربن: قال أبي : رحل‌قدف عبده أوأمته فيد منه يوم القيامة , وادا قدف 
الرجل فا کذب نفسه جلد حأ , وكانت المرءة امرءته فان لم يكذب نفسه تلا عنه 
و فرق بينهما (۱) . 


۷- الدرةالباهر 5 (۲) : 





(۱) النوادر المطبو ع بذيل فهه‌الرضا ص ۷۷۷۲ . 
)۲( كذا فى الاصل . 


۰ ))) باب‎ ١ 
* حرمة شرب الخمر وعلتها والنهی عن التداوی)»‎ (« * 
بها » والجلوس على مائدة بشرب علييا و أحكاميا اک‎ (« 
الابات : البقرة : يسئلونك عن الخمر و الميسرقل فيهما ثم كبير ومنافع‎ 
. )١( للناس واثمهما أ كبرمن تقفعهما‎ 
.)۲( المائدة :نما الخمروالميسر والا نصاب  ]لی‌قوله تعالی-: منتبون‎ 
النحل : ومن"مر ات للخل والا عنات تتخذون منه € ورزقً حسناً(؟).‎ 


(۱) البقرة : ۲۱۹ . 

. ٩۰ : المائدة‎ )۲( 

(۳) النحل : ۶۷ ؛ قال الطبرسی فى المجمم ج ۶ ص ۳۷۰ : السکر على آربهة 
آوجه :الاول : ما آسکر من الشراب , والثانی ما طعم من‌الطمام , و الثالث السکون ومنه 
ليلة سا کرة أى ساكنة .والرابع المصدر من قولك سکر سکرا , و منه التسكير : التحبير 
فى قوله تعالى « سکرت آبصاد نا » . 

و قال فى ص ۳۷۱ : و « من ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكراً » قیل 
ناه من ثمرات النخيل و الاعناب ما تتخذون منه سكراً . وقيلأن تقدیره : و من‌ثمرات 
الثخیل و الاعناب شىء تتخنون منه كرا و هو کل ما يسكر من الشراب و الخمر »و 
الرزق الحسن ما أحل منهما کالخل والز بيب و الرب‌دالر طب و التمر, و روى الحاکم فى 
صحيحه بالاسناد عن ابن عباس أنه سثل عن هذه الاية ۰ فقال : السکر ما حرم من ثمنها 
و الرذق الحسن ما احل من ثمرها . 

قال فتادة: نزلت الاية قبل تحریم الخمر و نزل تحریمها بعد ذلك فى سورةالمائدة 
قال بو مسلم : ولا حاجة الى ذلك سواء كان الخمرحراماً أم لم يكن . لانه تعالی خاطب 
المشر كين وعدد انعامه عليهم بهذه الثمرات, والخدره نأشر بتهم'فكانت نعمة عليهم, وله 


-۱۲4- کتاب التواهي ج ۷ 


جب قیل: ان‌المراد بالسکر مایشرب من آنوام الاشربة مما یحل‌والرزق الحسن مایو کل 
و لت ]لو هه 

وقد أخطأ من تعلق بهذه الاية فى تحلیل الثبیذ , لانه سبحانه انما آخبر عن فعل 
کانوا يتعاطو نه , فای رخصة فى هذا اللفظ , و الوجه فيه أنه بحانه آخبر أنه خلق هذه 
الثمار لینتفعوا بها , فاتخذوا منها ما هو محرم علیهم , و لافرق بين وله هذا وبين قوله 
د تتخذون آیما نکم دخلا پینکم » .0 

آقول : فرق بینهما لان قوله تعالی « تتخذون منه سكراً » فى مقّام الامتنان دقوله 
د تتخذون أيمانكم » فى مام الانکار و قبله « و لا تکونوا کالتی نمضت غزلها من بعد قوة 
أنكاثاً تتخذون آیمانکم دخلا بینکم أن تکون امة هیآدبی‌من‌امة» نعم مثله فی‌مقام‌الامتنان 
قوله : «نتخذون من سهو لها قصوراو تنحتون الجبال بيوتاً فاذ کرواآلا الله » . 

و آماقول ابنءباس و من تبعه بأن الرزق الحسن‌ها أحل منها ؛ و فى مقا بله‌السکر 
ما حرم منها يأ باه المقام فانه فى مام الامتنان بالطیبات ۰ يشهد بذلك آیات قبله بانز ال 
الماء من السماء و اسقاه اللبن من بين فرث ودم . و آیات بعده باخراج العسل : شراب 
مخثاف آلوانه فيه شفاء للناس . 

و اظاهن ان السك مرت کر بالقاوسية : فکاان لمكن هو ماع فس بوخ 
و یفلی بالنار حتی يقوم كالعسل فیوتدم به هکذا صةّر التمر و سر العنب : بوخد ویفلی 
بالنار حتی یقوم , لبؤتدم به , و هوالدبس و كلها دزق حسن اتخذها البشر بالهام الله 
ءزوجل فعملها كذلك ۰ لثلایطرژها فاد الحموضة . و تبقى للائتدام بها و الارتزاق 
سنن کثرء . 

و كثيراً ما یفلی دبس السکر « شبر؛ شکر » زائداً حتی یملوه رغوة و زبد یتحجر 
کاللوح فتؤخذ عليحدة و :سمی بالفارسية ه شكرك » و هو الذی سموه بالعر بية « سکرء 
کقبرة آدهی لفة حبشية على ما يظن ۰ ویسمی دبس التم‌روالعنب صقرا و سمّراً ‏ بفتحتين 
بالسين و الصاد ‏ أيضاً ويشبهان لفظ « شکر »لفظاً ومعناً؛ دلعلهما تعریبان لکامة «شکر» 
بصورة آخری, دقدسمی‌جهنم «سغر» تشبیهاً اموادهاالمذابة الدائمة الفليان بالشيرج سه 


ج ٦ ۷٦‏ - باب حرمة شرب الجمر وعلتها -۱۲۵- 


-١‏ لى : عن المكتلب عن عل بن القاسم عن أحمد بن سعيد عن الز بير بن 
بكار عن عد بن الضحاك عن نوفل بن عمارة قال : أوصى قصى؛ بن كلاب بنیه‌فقال : 
یابنی" یا کم وشرب الخمر ؛ فانّها إن أصلحت الا بدان أفسدت الا ذهان (۱). 

۴۲ لى : عن أبن المغيرة عن حده عن‌جد ه عن‌السکونی عن الصادق ي 
عن آبائه 6ل قال : قال رسول الله ا : أدبع لاتدخل بیتاً واحدة منین" إلا" 
خرن » ولم يعمر بالبر كة : الخيانة , والسرقة . وشرب الخمر ء والزنا (۲). 

ما - عن ابن الضاگری عن الصدوق مثله (۳). 

و - عن بيه عن على عن ابه عن النوفلی عن السکونی مثله .)٤(‏ 

ل - عن ابن إدديس ٠‏ عن أبيه . عن الا شعرى؛ عن أحمد بن الحسين بن 
سعيد عن الحسين بن الحصين عن موسى بن القاسم البجلی دفعه عن أمير الومنین 
عليهالسلام مثله (۵) . 

۴ - ل : عنابن إددرسعن بيه عن ابن يزيد عن بن أبيعمير عن معاوية بن 
وهب عن أبِي سعيد هاشم عن آبي عبدالل بل قال : أربعة لايدخلون الجنة : 
الكاهن , والمنافق , ومدمن الخمر ' والقثات : وهو النمام (<) . 


8 9 @ £ هه 
م۴ لی : عن أبمف عن سعد عن النہدی ١‏ عن اپن‌محیوت؛ عن‌ابي‌ایوب؛ عن 


عد المثلية و«صفر» لنة فی « سر » فعلی‌هذا الرزق‌الحسن هوالخل فی‌مقابل السکر . 

(۱) آمالی الصدوق :۲ و۴. 

(۲) امالی الصدوق ص ۲۳۹ . 

(۳) آمالی الطوسی ج ۲ ص ۵۴. 

(۴) ثواب الاعمال ص ۲۱۷ . 

(۵) الخصال ج ۱ ص ۱۱۰ . 

(۶) آمالی المدوق ص ۲۴۳ . و فى الاصل رمز الخصال , و لم نجده فيه , و قد 
أخرجه المؤلف ده فى ج ۷۵ عن الامالی و لم یذکر الخسال . 


-۱۲- کتاب النواهي 4 
ا اسار عدا پیج عن الخمر ' فقال : قال رسولالله لور : 
ان" ول مانهاني عنه دبي عن وجل" عن عبادة الاأوثان . وشرب الخمرء وملاحاة 
الرجال, إن الله تعالى بءثني دحمة للعالمين , ولا محق المعازف والمزامير وا مور 
الج اة أو اناو أزلاء باو أحلافیا(۱) آقسمد بي جل *حللاله فقال: لا بشرب‌عبد لي <مراً 
في الدنیا الا سقیتهیوم القيمة مثل ماثرب منهامن الحمیم , معذبا بعد أومغفور آله . 
و قال تي : لا تجالسوا شارب الخمر ولاتز وجوه ولاتتز"وجوا إليه وان 
مرض فلاتمودوه . ون مات فلاتشیعوا جنازته , ان" شارب الخمر یجیء يوءالقيمة 
مسود ا وحبه . مزر "قة عیناه , مائلا شدقه . سائلا لعابه , دالعاً لسا نه‌من‌قفاه (۲). 
© - لى : في مناهي‌النبي لبي أنه نهىعن بیعم‌الخمر, وأن تشتری الخمر, 
وأن تسقى الخمر . 
و قال ع : لعن الله الخم. و عاصرها و غارسها و شاربها و ساقيها و بائعها 
ومشتر با و کل امنا وحاملها والمحمولة إليه. 
وقال عَييق: من‌شر بها لم قبل له صالاه آر بعين يوماً وان‌مات وف بطنه شيء من 
ذلك كان حا على الله آن زسشبه من طيئة خبال » وهو صديد أهل النار ٠‏ ومايخرج 
من فروج الز"ناة , فيجتمع ذلك في قدود جهنم » فيشربها أهل النار » فيصهر به 
ما في بطو نیم والحلود (۳) . 
۶- فس : «کانوا لایتناهون عن منکرفعلوه . لبئس ما کانوا یفعلون» (ع) 
قالوا : کانوا یأکلون لحم الخنزیر » و یشربون الخمود , و يأتون النساء أيام 


حيضون (ه) . 





(۱) فى المصدر : أحدائها . و الاظهر ما فی‌المتن . 
(۲) آمالی الصدوق ص ۲۵۰ . 

(۳) آمالی الصدوق ص ۲۵۵ . 

(۴) المائدة : ۷۵۹ . 

(۵) تفسير الغمی ص ۱۶۳ . 


۷- فس : عن‌آبیه , عن‌ابن أبيعمير .ع نبي بصير .عن أ بى عبد الله ب قال: 
قالرسو[الله يللد شارب الخمرلاتصد قوه |ذاحداث, ولاتزو"جوه إذاخطب , ولا 
تعودوه إذا مرض ء ولا تحضروه إذا مات , ولا تأتمئوه على أمانة » فمن ائتمنه على 
أمانة فاءستهلكها فايس له على الله أن يخلف عليه , ولا أن يأجرء عليها ؛ لا نة الله 
يقول « ولائؤتوا السفهاء أموالكم» (۱) وأي“ سفیه أسفه من شارب الخمر (؟) . 

أقول : قدمضى بعض الا خباد في باب الغذاء وني باب الملاهي (۳) . 

۸- ب : عن هارون ؛ عن! بنزياد . عن الصادق عي قال : لايدخل الجنة 
العاق' لوالديه , والدمن الخمرء والمنان بالفعال للخير إذا عمله (4) . 

٩‏ - ب : عن على" » عن أخيه بي قال : سألته عن شارب الخمر ما حاله 
ادا سکرمنه ؟ قال : من سكر من الخمر ۳ مات بعده بأد بعين وه > لقي الله عد * 
وجل" کمابدون (۵) . 

۰- ب :عن هارون »عن ابن زياد قال : سمعت أباالحسن ته یقول 
لا بيه : يا أبه ! ان" فلاناً يريد اليمن أفلا ازو ده ببضاعة ليشترى لى بها عصب 
اليمن ؟ فقال له : يا بني* لا تفعل , قال : فلم ؟ قال : لا نها إن ذهبت ام توجر 
عليها . ولم تخلف عليك , لانت الله تعالى يقول « ولاتؤتوا السفباء أموالكم التي 
جعل الله لكم قيامأ» فاي سفيد أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟ 

يا بني" ان" آبي حد نی عن آبائه ان دسو لالله عبر قال : من ائتمن غير 
أمين فليس له على الله نا ره قدنهاء أن يأتمئة (<) . 


. ۵ : ءاسنلا)١(‎ 

(۲) تفسير القمی ص ١١9‏ . 

(۳) سيأتى باب الفناء و الملاهى تحت الرقم ٩۱۵ ٩۰‏ . 
(۴) قرب الاسناد ص ۵۵ ۰ 

(۵) قرب الاسناد س ۱۵۵ . 

(۶) قرب الاسناد ص ۱۷۷ وفی ط ۱۳۱ . 


9-ل : الا ربعمائة قال آمیرالومنن ب : لا تشر بوا على مائدة تشرب 
عليبا الخمر , فان" العبد لايدري متی یوْخذ (۲) ۰ 

وقال ت : من شرب الخمر و هو يعلم آننها حرام ؛ سقاه الله من طيئة 
خبال وان كان مغفوراً له (۲) . 

وقال ت : مدمن ااخمر یلقی الله عز"وجل" حن يلقاه کمابدوئن » فقال 
حجر بن عدي" :يا أمير الومنن ماالدمن ؟ قال : الذي إذاوجدها شربها (۳) . 

وقال ت : من شرب ا مسكر لم تقبل صلواته أر بعين يوم وليلة (ع) . 

وقال 838#: من‌سقی صبیأمسکرآو هولايعقلحبسه اللهتعالى في طينة الخبال 
حتی با 77 صنع بمحرج (۵) . 

وقال يَمْتَهْمٌ: السکر أربع سکرات : سکرالشراب , وسكرال مال » وسکرالنوم 
وسکرالاك («) . 

۳-ل : عن ابن‌التو كل ؛ عن السعد آبادي , عن البرقی" » عن أبيه » عن 
عد بن سان » عن أبىالجارود » عن ابنطريف عن ابن دياتة قال : قال أمير المؤٌمنين 
عليهالسلام : الفتنثلاث : حب النساء : وهو سف الشیطان , وشرب الخمر : وهو 
فخ“ الث.طان , وحب؟ الديئار والدرهم : وهو سم الشيطان ؛ فمن أحب؟ النساء لم 


00 6 2 6 5 0 6 و 
تع مش4 ٠‏ وهن احب اللا شر به حرمت عليه الحدة ١‏ ومن‌احب الديناروالدرهم 


(۱) الخصال ج ۲ ص ۱۶۰ س ۱۵ . 
(۲) الخصال ج ۲ ص ۱۶۱ س ۱۱ ۰ 
(۳) المصدر ج ۲ ص ۱۶۷ ی ۱۱ .۰ 
(۴) ا(مصدر ج ۲ ص ۱۶۷ س ۱۳ . 
(۵) المصدر ج ۲ ص ۱۶۹ س ۵ . 


(۶) المصدر ج ۲ ص ۱۷۰ص ۳ . 


فهو عبدالدنیا (۱) . 

۳ - ل : عن أبيه , عن سعد , عن البرقي" ٠‏ عن آبیه » عن ع بن سنان 
عن بعض رجاله . عن أبيعبدالله ت22 قال : 0۶ لایدخلون الجنّة : السفاك للدم 
وشارن الخمر ؛ ومشاء بثميمة (۲) . 

۴ - ل : عن ابن بنداد , عن جعفربن عل بن نوح ؛ عن عل بن عمرو » 
عن ريه إن رديع > عن بشر بن نمير » عن القاسم بن عبدا لرحم‌ان ' عن أبي آمامة 
قال : قال رسو لالله ملي : أربعة لاينظر الله إليهم ال E‏ 
مکذاب بالقدر . ومدمن خمر(۳) . 

۵ -مع (۴) ل : عن الطالقاني » عن‌بحیی‌بن ع بنصاعد؛ عن إبر اهيم بن 
جميل ؛ عن المعتمربن سليمان , عن فضيل بن‌ميسرة ؛ عن أبي<رير ؛ عن أبي بردة 
عن أبىموسى الا شعري" قال: قال رسو ل الله عفر : ثلاثة لایدخلون الجنة هدهن 
الجمر ومدمن سحر , و فاطع رحم ؛ ومن مات مدمن <مر سقاه الله عز"وحل" من 
نهر الغوطة ٠‏ فيل : و ما نهر الفوطه ؟ قال : نهر يجري من فرو ح الوم‌سات يودي 
أهل النار ريحهنة (۵) . 

۶ -ل : عن الخليل ؛ عن عل بن معاذ . عن علي بن خشرم ؛ عن عیسی 
ابن يونس » عن آبي‌معمر ؛ عن سعيد الفنوي . عن أبيهريرة قال : قال دسول الله 
صلّىالله عليه و آله : من كان يؤمن بالله والبوم الااخر فلا يجلس على مائدة یشرب 


عليها الخمر؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الاآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزد ‏ و 





. ۵۶ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۸۵ . 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ٩۴‏ . 

(۴) معانى الاخبار ص ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ . 
(۵) الخصال ج ۱ ص ۸۵ . 


من كان يمن بالله والیوم الا خر فلایدع حلیلته تخرج إلى الحمام (۱) . 

۷ - ل : عن ابن‌الولد , عن ااصفار, عن‌بنان بن عد ؛ عن أبيه » عن ابن 
المغيرة , عن السکوني " عن| اصادق ي عن آبائه كلك قال : تة لایسلم عليهم: 
البپودي والمجوسی والتصراني والرحل ۳ غائطه , وعلى موائد الخمر » وعلى 
الشاعر ا أذي يقذف الحصنات, وعلی المتفكين بسب الا مهات (۲) . 

۸ - ل : عنأبيه ؛ عن علي”. عن أبيه , عن الفارس » عن الجه‌فري » عن 
عمد الله بن الحسين بن دید » عن ن یه ٠‏ عن حعفر بن څل ' عن آباءه اللا قال : 
قال رسول الله رلا : ان" الله عزتوحل” لما خلق الجنة خلقها من لبنتين : لبنة 
من ذهب » وليئة من فضدة , وحعل حيطانها الباقوت » وسقفها الزيرحد ؛ وحصاها 
اللؤّلؤٌ . وترابها الزعفران , والمسك الا ذفرء فقال لبا : تكأمي! فقالت : لاإله 
إلا الله , أنت ال القيوم , قدسعد من یدخلنی 

فقال ءز وجل : بعن“تيوعظمتيء جلاليوارتفاعي' لايدخلها مدمن‌خمر, ولاسکیر 

ولاقتات وعو النمام ولا دیوث وهو القلطبان , ولافلا" ع وعوالشرطي . ولاز توق 
وهوالخنثی, ولاحياف وهو النبتاش , ولاعشار , ولا قاطع رحم' ولاقددي (۳) . 

آقول : قد مضی باسناد آخر في باب جوامع الساوي (4) . 

64 ل: عن‌ابن‌الولید, عن‌الصفار. عن‌البرفي » عنأبيه * عر أحمد بن‌النض 
عن‌عمرو بن شمر» عن‌جابر» عن آبي‌جعفر تا قال: لعن دول اله يلف فى الخمر 
عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقیا وحاملها والحمولة إليه و بائعها 


ومشدر ما و ]کل تمنها (۵) . 


(۱) الخصال ج ۱ ص ۷۸ . 

(۲) الخصال ج ۱ ص ۱۵۸ . 

(۳) الخصال ج ۲ ص ۵۴ و رواه فى الممانی س ۳۳۰ وفیه المخنث بد لالخنثى . 
(۳) داجم ج ۷۲ ص ۱۰۱ د ۱۹۲ . 

(۴) الخصال ج ۲ ص ۵۸ . 


ٿو : عن ابن إدديس ۰ ؛ عن أبيه » عن عد بن آجد عن علي باعل عن 
اچد بن‌الندر مثله )١(‏ 

۰ - فس : فى رواية آبی ال<ارود .عن آبی جعفر ت22 « با اا الذين 
آمنوا |نما الخمر والیسر و الا نصاب و الاازلام » (؟) اما الخمرفکل مسکر من 
الشراب إذا خمرف,وخمر, وماأسکر كثيره فقلبله حرام , وذلك أن* دب شرب 
قبل أن یحر م الخمر ؛ فسکر فجعل یقول الشعر و یبکی على قتلى الشر كين 
أهل بدد » فسمم النبي* برااي فقال : اللهم* أمسك على لسانه ۰ فاه‌سك ۳۷ 5 
فلم يتكلم حتی ذهب عنه السکر : فانزل‌اله تحریمها بعدذلك , و [تماکانت‌الخمر 
يوم حر مت بالمديئة فضیخ البسر والتمر . 

فلا نزل تحریمها خرح دسول الله ر فقعد في السجد , ثم" دعا با نيتم 
التي کانوا ينبذون فيها فکفاها كلها , و قال : هذه كلها خمر . و قد حرتمها الله 
فکان أكثر شيء | كفىء في ذلك بومئذ من‌الا شر بة الفضیخ؛ ولاأعلم | كفىء یومئذر 
من خمر العنب شيء إلا" اناء وا<داً , كان فيه زبيب وتمر جیعاً ٠‏ فاما عصير العنب 
فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شیء . 

حرم الله الخمر قليلها و کثیرها وبیعها وشراء‌ها و الانتفاع بهاء وقال دسول 
الله يلق : من شرب الخمر فاجلدوء , فان عاد فاحلدوه , فان عاد فاحلدوه . فان 
عاد اارابعة فافتلوه . 

وقال : حق على الان بسقی‌من‌شربالخهره‌مایخر جمن فرو‌اطوه‌سات ؛ و 
الومسات الزواني » یخرح من فروجون صنيد , و الصدید قيح ودم غلل مختاط 
ودی آهل‌النار حر م و نتنه . 

وقال رسول الله يميه من شرب الخمر لم يقبل عنه صلاة أدبعين ليلة , فان 
عاد فأدبعين ليلة من یوم شربها , فان مات فى تلك الا دبعين من غير توبة سقاء الله 





(۱) و اب‌الاعمال ص ۲۱۸ . 
(۲) الماءئدة : ٩۰‏ 


يوم القيامة من طيئة حبال . 

و فى ا مسجد الذي قعد فيه رسو ل الله یا بو م | کفگت الا شر بة مسجد 
الفضيخ من يومئذ لا نهكان أكثر شيء | كفي من الا شربة الفضيخ . 

فاا الميسرء فالنرد والشطر نج » و کل" قماد میسرء وأمّا الا نصاب فالا وثان 
النى كان يعيدها الشر کون . وما الازلام فالقداح التي كانت تستقسم بها 
مشر كوا الءرب في الجاهلبة , کل" هذا بيعه و شراوّه و الانتفاع بشيء من هذا 
حرام من الله محر "م و هو رحس من عمل الشيطان , و فرن الله اللدمر و اسر 
مع الاوثان . 

و قوله :دو أطرعو| الله و أطيعوا الرسول و احدروا» )١(‏ بقول :لا 
تعصوا و لا تر كبوا الشهوات من الخمر و الميسر «فان توليتم » يقول : عصيتم 
د فاعلموا أَنما علىرسولنا البلاغ الميين » إذ قدبلغ وبين فانتهوا . 

و قال دسول الله ميب : ٍنه سیکون قوم يبيتون و هم على الأو و شرب 
الخمر و الغناء , فبیناهم كذلك إذ مسخوا من ليلتبم و أصبحوا قردة و خنازیر . 
وهو قوله : «واحدروا» أي لا تعتدوا كما اعتدى أصحاب يوم الست . فقد كان 
أملى لبم حتی آثروا وقالوا : ان" السبت لا حلال , وإدّما كان حرام علی| ولانا 
و كانوا يعاقءون على استحالا لوم اميت , فاما نحن فایس علينا حرام , وما رلنا 
بخير منذ استحللناه , و قد کثرت أموالنا . و صحت آجسامنا ٠‏ نم" أخذهم الله 
ليلا و هم غافلون » فهو قوله : و احذروا أن يحل بكم مثل ما حل بمن 
تعد ی و عصى . 

فامتا نزلت تحریم الخمر و الميسر , و التشدید في أمرهما . قال الناس من 
الهاجرین و الا تصار : يا دسول الله ! قتل أصحابنا و هم يشر بون الخمر ۰ و قد 
سماه رسا و حعلپا من عمل الشیطان , و قد قلت ما قلت " أفیسر آصحابنا ذلك 


. ٩۲ : المائدة‎ (۱) 


شيا بعد ماماتوا ؟ فأنزل الله «لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما 
طءموأ ل )۱( الا بة 5 

فهذا لمن مات أوقتل قبل تحريم الخمر » و الجناح هو الاثم علىءن شربها 
بعد التحريم (۲).. 

۳۹ = ع : عن ماحملو یه ۱ عن عم عن الکونی ۱ عن عمدا ار من بن سام 
عن المفضل قال : قلت لا بي عبدالله تل : لم حرتم الله الخمر ؟ قال : حرم الله 
الخمر لفعلپا وفسادها , لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش ۰ و تذهب بنوده ؛ و 
تدم مرو ته .و تحمله على أن «جتريء على ارئكاب المءدارم » و سفك الدماء . و 
ركوب الز نا ¢ ولا یومن إدا کر أن بمب على <رمه , و «ولا بعقل داك ۱ و لا یز ید 
شاربها الا کل" شر (*) . 

۳ - ع : عن ابن الو لید » عن الصفار > عن أبن يزيد ' عن إبراهيم؛ عن 
أبي بو سف 2 عن أبي بکر الحضرهي 6 عن أحدهىا م قال : الا غ النفاق 
والشرب مفتاح کل شرا ٠‏ و مدمن الخمر كعابدوثن ۱ مکذب بکتات الله ۱ لو 
صد“ ق كتاب الله لحر ثم حرام الله (4) . 

۳ ع : عن أبيه .عن أبن هادم . عن ابن أبي عمير ٠‏ عن أسماعيل بن 
بغتار قال: سأل رجل أباعبدالله ب عن شرب الخمر آشر" أمترك الصلاة ؟ فقال : 
شرب الومر اه دن ترك الصملاة وتدري لم ذلك ؟ قال :لا : قال : صر ق‌حال 


لابعرف الله عن "و حل "ولا يعرف من‌حالقه زه( ر 


(۱) المائدة : ٩۳‏ . 
(۲) تفسیرالقمی ص ۱۶۷ -۱۶۹ . 
(۳) علل الشرايع ج ۲ ص ۱۶۱ . 
(۴) علل الشرايع ج ۲ ص ۱۶۲ . 
(۵) المصدر نفسه . 


ت 2 ٩‏ ۳۳۳۵ كتاب الذواهى حُّ ۷۹ 


۴ - و )١(‏ ل : عن ابن الوليد . عن الصفاد » عن معاوية بن حكيم ' 
عن أبن آبی عمير › عن أبان بن عثمان ' عن الفضيل , عن أبي حعفر ت قال : 
من شرب‌الخمر لم تقبل‌صللاته آریمن ۳ , فان تركالصلاة في هذه الا يام مّوعف 
عليه العذاب لترك الصّلاة (۲) . 
۵ - ل : و نی خبر آخر: ان" شارب الخمر توقف صلاته بين السماء و 
الاادض , فاذا تاب ردتت عليه (۳) . 
۶ - ن : عن الومداني » عن علي بن|براهيم. عن‌الر يان » عن‌الرضا جا 
قال : ما بعث الله نبا إلا" بتحریم الخمر , و أن يقر" له بان" الله يفعل ما يشاء و 
أن یکون في ترائه الکندد )٤(‏ . 
۷ - ن فعا كن الر ضا تال للمأمون : وتحر یم الحمر قللپا و كثيرها 
و تحریم کل" شراب مسکر قلبله و کثیره , و ما آسکر كثيره فقلیله حرام و 
الضطر؛ لايشرب الخمر لا پا تقتله (ه) . 


(۱) ثواب الاعمال ص ۲۱۸ . 

(۲) الخصال ج ۲ ص ۱۰۹ . 

(۳) المصدر نفسه . 

(۴) عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۴ . 

(۵) عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۲۶ . 

وفى علل محمد بن سنان » عن أبى الحسن الرضاعلیه السلام قال : حرم الله الخمر 
لما فیها من الفداد و من تغيير عقول شار بیها و حملها ایاهم على انکار الله ءزوجل والفرية 
عليه وعلی رسله و ساير ما یکون منهم من الفساد و القتل والقذف و الز نا وقلة الاحتجاز 
من شىء من المحارم . فبذلك قضينا على کل مسکر من الاشربة أنه حرام محرم , لانه 
تى من ءاقبتها مايا تى من عاقبة الخمر ۰ فلیجتنب من يؤمن بالله والیوم الاخر ویتولانا 
و ینتحل مودتنا كل شراب مسکر ٠‏ فانه لاعصمة بيننا وبين شاربها ' راجع علل الشرايع 


ج ۲ ص ۱۶۱ ۰ ءبون الاخیار ج ۲ ص ٩۸‏ . 
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۸ - لك : عن حزة العلوي , عن علي" بن إبرأهيم » عن الريان قال : 
سمعت الرضا کف يقول : ها بعث الله نبا إلا" بتحريم الخمر ‏ و أن يقر 
له بالنداء )١(‏ . 

- مع : عن ابن الوليد , عن الصفار ؛ عن البرقي ٠‏ عن أبيه ؛ عن ابن 
أبي عمير » عن مهران بن عد » عن سعد الاسكاف , عن أبي جعفر تم قال : من 
شرب الخمر أو مسكراً لم تقبل صلاته أدبعين صياحاً ٠‏ فان عاد سقاء الله من طينة 
خمال » قلت : وها طيئة خبال ؟ قال : صديد یخرح من فروح الز ناة (؟) . 

۰ - ع : عن ابن اددیس . عن ا بيه ' عن أبن عمسی » عن ابن خالد قال: 
قلت لارضا ي : انا رو يناعن النمی يلاي أن * هن شرب الخمر ام تحسب 
صلاته أربعين صباحاً » فقال : صدقوا » فقلت : فکف لا تحس صلاته أربعين صباحاً 
لا أقل" من ذلك و لا اکثر ؟ قال : لاان الله تبارك و تعالی قدتر خلق الانسان 
فصیر النطفة أربعين یوماً , ثم" نقلها فصیرها علقة أربعين یوم نم" نقلها فصیترها 
مضغة أربعين یوماً , و هذا إذا شرب الخمر بقعت فى مشاشه على قدد ما خلق منه 
و کذلك جميع غذائه و أكله و شر به تبقی في مشاشه أدبعين يومأ (۳) . 

(۱) الوحید : ۲۳۳ . 

(۲) معانی الاخیار ص ۱۶۴ . 

(۳) علل الشرایم ج ۲ ص ۳۴ , و لعلالمراد أن بناء بدن‌الانسان على وجه‌یکون 
النیر الکامل فيه بعد أربعين يوماً كالتغيير من‌النطفةالی سای المراتب ٠‏ فالتغيير ع نالدالة 
التى<صلت فىالبدن من شربالخمرالی‌حالة اخرى بحیثلاییقی فيه أثر مذها لايكون الا 
بعد مضى تلك المدة . 

و قال شيخنا البهائی - قدس الله روحه :لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب 
الثواب عليها فى تلك المدة . لا عدم اجزائها , فانها مجزية اتفاقاً , منه رحمه الله فى 
محلد الصلاة . سم 


-۱۳۹- کتاب الدواهي a‏ 


۱ -سن : عن البز نطي" عن الحسين بن خالد مثله (۱) 

۳ اع: عن أبيه .عن سعد ' عن ابن عیسی ۰ عن على" بن حدید و ابن 
أبي نجران معأ ' عن <مّاد . عن حريز ؛ عن زرادة » عن أبي حعفر تج قال : 
لا تحقرن" بالبول . ولا تتهاون به , و لابصلاتك , فان دسول الله تقد قال عند 
موته : لیس مني من استخف" بصلاته » لایرد على“ الحوض لاه ال ٠‏ لیس مني من 
شرب مسکرا ' لایرد على" الحوض لاوالله (۲) . 

۳ - ع (۳) لی : عن ابن الوليد , عن الصفاد »عن ابن آبی الخطات , 
عن ابن بزيع, عن ابن عذافر » عن أبيه » عن بعض دجاله » عن أبي جعفر ج 
قال : ان" الله حرام الخمر لفعلما وفسادها . 

نم" قال تك : إن" مدمن الخمر كعابد وئن , و تورثه الارتعاش » و تهدم 
مرو ته , و تحمله على التجسر على المحارم من سفك الدماء , ور کوب الزنا ؛ 
حتى لا يؤمن إذا سكر أن يث على حرمه , و هو لا يعقل ذلك , و الخمرة لا 
تزيد شاربها إلا کل" شر (4) . 

أقول : قدمضى الخبر بتمامه في أيوانالا طعمة والا شربة (۵) وقد مضى في 

ج أقول : وقد مر أن من تركالسلاة فی‌هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك 
السلاة. ولا يكون ذلك للامر بالصلاة . و الامر يدل على الاجزاء بعد الايتمار 
و الامتثال . 

(۱) المحاسن ص ۳۲۹ . 

(۲) علل الشرایم ج ۲ ص ۴۵ . 

(۳) علل الشرایم ج ۲ ص ۱۶۹ . 

(۴) آمالی الصدوق ص ۳۹۵ وکان الرمز ل وهو سهو . 

(۵) قدمضى فى کتاب السماء والعالم ص ۷۷۱ ط کمبانی . 


باب ما يوجب غضب الله أن" من الذنوب التي تبتك الستور شرب الخمر (۱) . 

۴ - ع :عن علي" بن حاتم ؛ عن عد بن عمر ؛ عن غ بن زياد ؛ عن أسد 
ابن الفضل » عن يونسء عنالبطائني" » عن أبي يصير' عن أبيعبدالله ج قال : 
المضطر* لا يشرب الخمر لا پا لاتزيده الا" شر أ ولا نله إن شربها قتلته فلا یشرت 
منها قطرة . 

و روي لا تزیده إلا عطشا . 

قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا كما آوردته , و شرب الغنمر في حال 
الاضطراد مباح مطلق مثل الميتة و الدم ولحم الخنزیر , وإثّما آوردته اما فيه من 
العلة ولاقوگ الا" بالله (۲) . 

۴۵ - ب : عن علي. ۱ عن أآخبه قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن 
بالنىىذ؟ قال : لا (۳) . 

۶- و :عن ابن المت و کثل ۰ عن شل بن جعفر ۰ عن النخعي" ٠‏ عن 
النوفلى" » عن البطائني ؛ عن أبى بصير قال : قال آبو عبدالل ت : مدمن | لخمر 
کا الا للع شر مت 

قلت : جعلت فداك و من شن من عابد الوئن ؟ فقال : ان" شارب الخس 
تدر كه الشفاعة یوما ما " و إنة الناصب لو شفع فيه أهل السماوات والاادض ام 
يشفعوا (4) . 

۷ ٿو : عن ماجيلويه , عن عمثه . عن الكوفي » عن عثمان بن عفان 


(۱) أخرجه المؤلف فى ج ۷۳ ص ۳۷۴ من طبعتنا هذه عن کتاب العلل ج ۲ ص 
۱ ممعانى الاخبار : ۲۶۹ الاختصاص : ۲۳۸. 

(۲) علل الشرايع ج ۲ ص ۱۶۴ . 

(۳) قرب الاسناد ص ۱۶۴ . 

(۴) ثواب‌الاعمال ص ۰۱۸۷ 


عن علي بن غالب , عن رجل , عن آبي عبدالله تم قال : لا يدخل الجنة سفالد 
الم مدمه الخمر , و لامث.اء نمیم (۱) . 

۸ - و : ن أبه ٠‏ عن ٠‏ حن بن 0 عن اليرفي ۰ عن عثمان بن 
عيسى ؛ عن عمرو بن خالد , عن زيد بن على ۰ عن آبائه . عن آمیرالومنن که 
فال : رم الجدة على ثلائة : المئنان »و 7 , و مدمن الخمر (۲) . 

۹ - و : عن ابن الوليد , عن الصفاد ۰ عن البرقي » عن عدة هن 
أصحابنا , عن ابن أسياط » عن على بن حعفر ج عن أخيه موسی تلا قال : 
حر مت الجنة على ثلاثة : الذمام ' و مدهن الخمر » و الدیوث و هو الفاجر (۳) 

مثو : ن أبیه » عن ن الحم.ري ؛ عن ابن ٠‏ نونك عن | بي مر ۰ عن 
هشام بن سالم » عن ای بن خالد » عن أبي عبدالل ب قال : مدمن الخمر 
یلقی الله ءز"وحل* کعابد وئن, ومن شرب منه شربة لم يقبل الله عز “وجل له صلاة 
آز بعين j‏ )±( 

سن : عن ۹ > عنالاضر » عن هشاء بن سالم مثله (۵). 

۱ لو : عق ۳ ۲۳ أبان » عن ¿ الا هوازي » عن ابن أبي 
عهمر ۰ عن ¿ اسماء لین سالم 1 عنأبي ع.د الله غ2 قال : سا لهرحل وال : أصاحك 
الله شرب الحمر شر أم ترك الصللاة ؟ فقال : شرت الجمر › ۳ وال : و تدري لم 
ذاك ؟ قال : لاء قال : لا نه يصير فی حال لايءعرف ریه (ج) . 


سن : ع ناهد ان عل عن 1 هواري مله (۷). 


(۳-۱) ثواب الاعمال ص ۲۴۱ . 
(ع) ثواب الاعمال ص ۲۱۷ . 
(۵) المحاس ص ۱۲۵ 

(۶) ثواب الاعمال ص ۲۱۷ . 


)۷( ا لمحاسن ص ۵ ۱۲ . 


ج ۷۹ ۸3 - باب حر م 2 شرب الخمر وعلنها A‏ 


۲ - و : eg‏ القاسم , تین مسلم 
عن مسعدة بن زياد ؛ عن أبيعبدالل 22 . عن آبائه 6 أن النبي* ۳ 
قال : يجىء مدمن الخمر المسکر يوم القيامة مزر قة عیناه » مسود'أً وجبه, 
مائللا شفته (۱) يسيل إعابه . مشدودة ناصيتهإلىإبهام قده.ه , خارحة يده من‌صلبه 
فيفزع منه أهل الجمع إذا دأوه مقبلا إلى الحساب (۲) . 

۳ -ثو: عنأبيه ‏ عن ڪه بن يحيى: عنالا شعري؛ عن‌ابن يزيد' عنمروك, 
عن‌دجل ؛ عن أبيعيدالل ت أنه قال: من اكتحل بميل من مسكر كحلهالله عد ة 
وجل“ بميل من نار , و قال : إن" أهل الري" في الد"نبا من‌السکر یموتون عطاشی 
ويحشرون عطاشی . ويدخلون النار عطاشى (۳). 

۴ - ثو : عن جعفر ٠‏ عن أبيه الحسن بن علي" بن عبدالله بن المغيرة « عن 
اعباس بن عامر ٠‏ عن أبي الصحاري . عن أبي عبدالله ي قال : سألته عن شارب 
الخمر , فقال : لم تقبل منه صلاة مادام في عروقه منهاشيء )٤(‏ 

۵ - ثو : بهذا الاسناد , عن الحسن ؛ عن عثمان بن عيسى ؛ عن ابن‌مسکان 
من دواه ؛ عن أبي عبدالله ت قال : ان" الله عز"وحل" جعل للشر" أقفالا 
وجعل مفاتیح تلك الا قفال الشراب , و أشر"' من الشراب الكذب (ه) . 

۴۶ - و : عن ابن الوليد , عن الصفتار . عن البقطينی" . عن النضر » عن 
يعقوب بن شعيب ۰ عن أحدهما لام قال : إن“ الله عز وير جعل للمعصية 


(۱) شقه خ ل . 

(۲) واب الاعمال ص ۲۱۷ . 

(۳) ثواب الاعمال ص ۲۱۸ , و عطاشی - بفثح العين ‏ و عطاشاً - بالکسر كما 
فى المصدر - جمع العطغان . 

(۵-۴) ثواب الاعمال ص ۲۱۸ . 


ا کتاں الذواهي ج ۷۹ 


بيت 2 جعل للست باب ٠‏ ثم جعل للباب ٠ alê‏ ثم * حمل الفلق مفتاحاً , و مفتاح 
ال معصية الخمر )١(‏ . 

بم - ثو : : عن أنه ٠‏ عن سعد' عن عل بن عمد الجتاد , عن أبن عميرة 
عن منصور » عن أبي بصير » عن أبي عبدالله ب قال : مدمن‌الزنا و السرقوالشرب 
كعايدوئن (۲) . 

۸ - ٿو :عن ابن إدرس ٠‏ عن أبيه ۰ عن الاشعري . عن عل بن جعةر 
القمي" رفعه إلى أبي عبدالل لي قال : الغناعش النفاق , وشرب الخمر مفتاح كل 
شر" , و شارب الخمر مکذت بكتاب الله عز* و جل . و لو صداق (۳) كتاب الله 
حرام حرامه (4) . 

۹- و : عن ابن الوليد . عن الستفار » عن أحمد بن الحسن » عن عمرو 
أبن سعمد » عن مصد ق i‏ عن عماد ٠‏ عن أبي عمد الله ی قال :. سكل عن الر “جل 
إذا شرب المسكر ما حاله ؟ قال : لا یقبل الله صلاته أربعين یوماً وليس له توبة في 
الا دبعين ؛ وان مات فيها دخل التّار (ه) . 

۰ - لو : عن آبیه " عن سعد > عن أبن هاشم ' عن عمرو بن عثمان . عن 
اچد بن إسماعيل الكاتب » عن أبيه قال : أقبل جد بن علي اهلام نی المسجدالحرام 
فنظر إليه قوم من قریش فقالوا : هذا إله (<) أهل العراق » فقال بعضهم : و لو 
بعثتم إليه بعضكم فسأّله , فأتاه شاب منهم فقال له : يا عم ما أ كبر الكبائر؟ فقال: 
شرب الخمر, فأتاهم فاخبرهم , فقالوا له : عد إليه فلم یزالوا به حتى عاد إليه 
فسأله فقال له : ألم أقل لك ياابن أخ : شرب الخمر بدخل صاحبه في الز"نا 


(۲-۱) ثواب الاعمال ص ۲۱۸ . 
(۳) فى المصدر : ولو صدق الله عزوجل لاجتلب محارمه . 
(۴و۵) ثواب الاعمال : ۲۱۹ . 


(۶) فى الكافى : امام أهل العر اق . 


A“ ۷٦ 3‏ - ياب حرمه شرب أا لمم وعلتبا 15١‏ 


س خی و اج م م صم ص وه سے سے سے لاح ل س کس م ام اه 
ج تست سے سے سے سیو جوا > لال ۰ > ن ۵ ن ن و و ن بن و م حم ب و صن سے کے ت ت س ی = ت ت ممم > س سے صب ووس سمه سے واه جح تسس یت ر ا ت 


و السرقة و فتل النفس التي حر كم الله إلا بالحق" دي الث رك د الله ۱ أفاعيل الخهر 
تعلو على کل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة )١(‏ . 

۱ - ٿو : عن ابيه , عن عل ين يحيى ٠‏ عن الا شري ١‏ عن العمر كي 
قال : قلت للرضا م : إن" ابن داود (؟) دكن أك قلت له : شارب الخمر 
كافر ؟ قال : صدق . قدقلت له (؟) . 

#ق ‏ ضا : الخمر تورث قساوة القلب , و يسود الا سنان , و ببختر الةم 
و درل من الله ۱ و قرب من سخطة »> وهو هن شراں إبلس 

و قال النبي؛ عل : شارب الخمر ملعون ؛ شارب الخمر كعيدة الا وثان , 
بحشر يوم القيامة مع فرعون و هامان (4) . 

۳ سن : عن أببه ٠‏ عن هارون بن الجهم " عن عل بن سلیمان ؛ عن بعض 
الصا لحن وال فال رول الله ا : ملعون ملعون من حلس طائعاً على ما ددخ 
شرت علا الحمر (۵( : 

۴ - سن : عن هارون بن الجم قال : 5 مع أبي عند الله غك با لحیر ة 
حين قدم على ۲ ي حعفر ۰ فحتن بعض القو اد إبنا 1 دقام طعاماً و دعی ۳ ۱ 
فكان أ بو عد ال دن دعي , فنا داهوعلی‌الائدة با کل ومعه عد"ة على اطائدة 
فاستسقی رحل مدوم 1 و اي بقدح له .4 شراب 6 فلما صار القدح ٤‏ دل الرحل وام 
أ بوعدد الله م عن المائدة فحر ح. 

وسل عن وہ امه ۰ وال م : وال رسول 1 E‏ : ملعون ملعون من 


(۱) ثواب الاعمال ص ۲۱۵ و رواه فى الکافی ج ۶ ص ۴۲۹ . 
(۲) فى المصدر : داود بنآدم وفی الاصل ابنيزدان خ ل . 
(۳) المصدر ص ۲۱۹ . 

(۴) فقهالرضا: ۳۴. 

(۵) المحاسن ص ۵۸۴ . 


جلس على مائدة يشرب عليها الخمر (۱) . 

همه - ضا : اعلم ير جك الله أن الله تارك و تعالی حر "م الخمر بعینه , و 
حرم دسول الله يليه کل" شراب مسکر ١‏ و لعن دسول الله عدي الخمر وغادسها 
و عاصرها و حاملها و المحمولة إليه ؛ و بايعها و هتبايعها و شاربها و أ كل ثمنها و 
ساقيها و المت<دو ل فيها » فى ملعونة . شراب لعين , و شاربها لعينان . 

و اعلم أن" شارب الخمر كعيدة الا وثان , و کنا کح امه في حرم الله , وهو 
يحشر يوم القيامة مع اليبود و النصادى و المجوس و الذين أشر كوا . أولئك 
حزب الشيطان ألا إن" حزب الشيطان هم الخاسرون . 

و اعلم ان من شرب من الجمر قدحا واحدا لا بقمل الله صلاته ار بعين :و مأ 
ومن كان موّمناً فایس له ‌الایمان حظ" , ولا ني الاسلام‌نصیب ‏ لا يقيل منها لصرف 
و لا العدل , و هو آفرب إلى الشرك من الايمان » خصماء الله و أعداؤه في أدضه 
شر آب الخمر و الز ناة , فان مات في أدبعين يوماً لا ینظر الله إليه يوم القيامة . و 
لا بکآمه و لایر که وله عذاب لیم ؛ ولا تقمل توبته في أدبعين ,و هوق الاار 
لا شك" قمه . 

و یال أن تزو"ح شارب الخمر , فان زو“جته فكأتما قدت إلى الز ناء 
ولا اض 25 ادا حد"نك ,و لا تقبل شهادته ۰و لا تامنه على شىء من مالك , فان 
اكتمئته فليس لك على الله مان . ولا وا كله ولا تصاحيه و لا تضحدك في وجېه ولا 
تصافحه' ولا تعانقه , و إن مرض فلا تعده , و إن مات فلا تشع جنازته . 

ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر ‏ و لاتجالس شارب الخمر ؛ 
ولاتسلم عليه إذا مررت به , فان سلم عليك فلاترد" عليه الالام بالمساء والصباح , ولا 





(۱) المحاسن ص ۵۸۵ . 
و ون أخرج مله عن الكافى 8 ۶ ص ۲۳۶۸ ىخ ۷ ص۳۹ دن هذه الطبعةالحديئة 
من بحار الا نوارفر اجع ۰ 


- ۷۹ كم س باب‌حرمه شرب الخمر وعلتها ۷ أت 


تجتمع معه في مجلس , فان" اللعنة إدا نز ات عمت من في ال مجلس وان" اللّهتمارك 
و تعالی حرم الخمر لا فيها من الفساد , و بطلان العقول في الحقائق ۰ و ذهاب 
الحیاء من الوجه , و ن" الرجل إذا سكر فر يما وقع على امه , آوقتل النفس 
التي حرگم الله ' و يغسد أمواله , و يذهب بالدين , و يسيء المعاشرة » ويوقع 
العربدة ,و هو يودث مع ذلكالداء الدفين ؛ فمن شرب الخمر في دار الد"نیاآسقاه 
الله من طينة <بال وهي صديد أهل النار . 

و دوي أن" من سق ضما جرعة من مسکر سقاه امن طينة خبال ۰ حثی 
ياتي بعذر ما أتى وإن لا يأتىأبداً يفعل به ذلك مغفوراً له أومعنةباً , وعلی‌شادب 
كل مسكر مثل ماعلى شارب الخمر من‌الحد" )١(‏ . 

69 - لج : روي عن أبي عمد الله تم قال : اول ما ملکته لديئاران 
على عهد أبي , وكان رعول يشتري الا ردية ارت ان تفه فقال أبي: لا تضعه ‏ 
قال : فدفعت إليه سر آمن أبي فخرج , ولمدًا دجم بعثت إليه رسولا فقال له : ما 
دفع إلى شيعا , قال : فظننت أنه نما ستر ذلك من أبي , فذهيت إليه بنفسي و 

قلت : e‏ ؟ قال : ما دفعت إلى ۵ فاتبت 5 ی‌فاما را ي دفع | إلى "زاره 
ثم" قال متبسماً :يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه ؟ [نه من اگتمن شارب 
الخمر فليس له على الله ضمان » إن" الله یقول: « و لا توّتوا السفهاء أموالكم التي 
حع ل الله لكم» فاي“ سقية أسفة من شارب ال<مر؟ فليس إن آشرد کم لمتقيل شهادته ؟ 
وإن شفع لم یشفم 1 وان خطب م یزو ح؟ (۲) . 

۲ - طب : عن عمد الله إن حعفر » عن صفوان بن يحمى ؛ عن ابن مسكان 
عن الحلبي' قال : سألت أبا عبدالله ب عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أنيعجن 
بغيره » نما هو اضطرار , فقال : لا والله لا ذل" اسل أن ينظر إليه . فكيف 





(۱) فعه الرضا: ۳۸ . 
۲( لم نحده فى مخذار الخرائج ۰ 


۱66 کتاب النواهي نا 


يتداوى به , و إنم! هو بمئزلة شحم الخنزير الذي یقع في كذا و کذا لا یکمل 
إلا" به . فلاشفىالله أحداً شفاه خمر وشحم خنزير(١).‏ 

أقول : أوردنا بعض الا خبارق بابالتداوى بالحرام في كتابالا طعمة(۲). 

۸- شی :عن هشام بن سالم , عن أبي عبدالله له قال : سمعته يقول : 
بيئما <مزة بن عبد المطلب وأصحان له على شراب لهم يقال له : السكر كة(؟) 
قال : فتذاكروا السریف )٤(‏ فقال لهم حمزة : كيف لنا به ؟ فقالوا : هذه 
ناقة ابن أخيك علي" ۰ فخرج لیا فنحرها ثم" أخذ كبدها وسنامها فأدخل عليهم ؛ 
قال : و أقبل على تي فابصر ناقته ۰ فدخله من ذلك , فقالوا له : عمّك جزة 
صنع هذا . 

قال : فذهب کل إلى النبی" يلي فشكى ذلك إليه , 5-ال : فأقبل معه 
دسولالله ع فقيل لحمزة : هذا رسول الله بالباب قال : فخرج <مزة وهومغضب 


فلمما رأى رسول الله علوي الفضب في وجه انصرف , قال : فقال له <مزة: اوأراد 


(۱) طب الائمة ص ۶۲ ١‏ و قوله : « فى كذا وکذا » أى من الادوية . 

(؟) انما عقد المؤلف رحمه الله فى كتاب السماء والعالم الباب ۳ فى التداوى 
بالحرام » استوعب فيه البحث » راجم ج ۶۲ ص ٩۳ - ۷٩‏ ۰ من هذهالطبعة الحديثة . 

(۳) السكركة و يقال لها السقرقع : شراب يتخذ من الذرة أوشراب لاهل الحجاز 
من الشعير و الحبوب حبشية . وقد لهجوابها . و يسميها العرب الغبيراه مصغراً . 

(۴) السریف - كسكين ‏ أوهو السرف ‏ محركة _ما يو کل مع الشرابكالشواء 
و نحو ذلك لاجل الشراوة بها لیتمکنوا من اکثارها . و یقال لها بالفارسية « مزه » وما 
فى المسدر المطبوع « فتذا کروا الشریف » و فى آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۷۱ فى ط و 
ص ۵۷ و ۵۸ فى ط « السدیف » كما آخرجه المولف العلامة قدس سره هکذا فى ج ۲۰ 
ص ۱۱۴ باب غزوة آحد , و قال فى بیانه ص ۱۱۶ « السدیف » کأمیر شحم السنام اله 


الفيروز آبادی ۰ 


ج ۷۹ باب حرمة شرت الخمر وعلتها ۱6۵ 


ابن أبي طالب أن یتودك بذمام فعل ' فدخل جزة منزله و انصرف النبی تلاق . 

قال : وکان قبل احد ۰ فأنزل الله تحريم الخمر فأمى دسول الله عه 
با نيتهم فا كفت .)١(‏ 

٩‏ - شى : عزعلي” بن يقطينقال: سأل‌المهدي" أباالحن ي عن الخمر 
هل هي محر"مة في كتاب الله ؟ فان الناس يعرفون المي و لا یعرفون التحريم » 
فقال له أبوالحسن : بل هي محرمة , قال : في أي موضع هي محرمة في كناب الله 
يا آباالحسن ؟ قال : قول الله تعالى « إنما حرم دبي الفواحش ما ظبر منها وما 
بطن والاثم واليغي بغير الحق » (؟) . 

اما قوله : « ما ظهر منبا » فيعني الزنا المعلن , و نصب الرايات اني كانت 
ترفعها الفواجر في الجاهليّة , و ما قوله : « وما بطن » يعني ما نکح من الا باء 
فان" الناس كانوا قبل أن يبع النبي تيلض إذا كان لارجل زوجة و مات عنبا 
تزو"جها ابنه من بعده إذا لم تكن امه , فحر م ذلك وأماالائم فاشها الخمر بعينها 
وقد قال الله في موضع آخر « یسئلونك عن الخمر و المیسر قل فيهما ثم كبير و 
منافع للناس و إِثُمهما أكير » إلى آخرالاية (۳) . 

فأمّا الاثم في كتابالله فى الخمر ؛ والميسر فى الثرد " وإثممما كبير كما 
قال الله و أَمّا قوله : البفي فبي الزنا سر" . 

قال: فقال المهدي : هذه والله فتوى هاشمية (4) . 

8 - شی عن سعید بن يسار عن أ بی عبد الله يتم قال : ان" 1 مس ا 
أن يحمل في السفينة هن كل" زوجين اثنين » فحمل النخل و العجوة » فكانا زوجاً 


(۱) تفسير المیاشی ج ١‏ ص ۳۴۰ والحديث طويل . 
(۲) الاعراف : ۳۳ . 
(۳) اليقرة : ۲۱۹ . 


(۴) تفسبر المیاشی ج۲ ص۱۷ . 


فلا نض ال الماء أمرالله نوحاً أن یفرسالحبلة-وهی‌الکرم_فاتاء بلیس فمنعه من 
غر سم اوا بی نوح|لا أن یغ رسا وأ بی بلیس أن بدء» يغرسهاء .فقال: ليست لكولالا صحا بك 
إنماهى لى ولا صحابي » فتنازعا ماشاء الله ؛ ثم [نهما اصطلحا على أن جعل نوح 
لابليس ثلثيها و لنوح ثلثه . وقدأنزل الله لنبيه في کنابه ماقد قرءتموه « ومن ثمرات 
النخيل والا عنای تتخنون منه سکرآورزقاً حسناه (۱) فکان السلمون بذلك . ثم" 
أنزل الله آية التحریم هذه الاية « نما الخمر و المیسر والا صاب - إلى - 
منتهوت (۲) ياسعيد فهذه التحريم وهي نسخت الااية الا اخری (۳). 

۳ - شى : عن سیف بن عميرة عن شیخ‌من أصحابنا عن أبي عبدالله تم قال: 
كنا عذوه ونا له شيخ فقال: بي‌وجم وأنا آشرب له النبيذ (4) و وصفه له الشيخ 
فقال له : مايمنعك من الاء الذي جعل الله منه کل شيء حي" ؟ قال : لا يوافقني 
قال : فمايمئءك منالعسل ؟ قالالله :فيدشفاء للناس؟ قال: لاأحد ' قال : فمايمنعك 
من اللين الذي نبت منه لحمك , واشتد" عظءك ؟ قال : لايوافقني . 

فقال له أبوعبدالله يَتَشم: تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لاوالله لا آمرك (ه). 

0 - ین عن أحمدبن ل عن عبدالله بن سذان قال : سمعت أباعدالش لت 
نول الحد في الخمر إن شرب هنه قليلا أو كثيراً . 

قال: وا تي عمربنالخطاب بقدامة بنمظعون قدشرب الخمر ؛ وقامت عليه 
البينة , فسأل علا أن يجلده بأصء ثمانن . فقال قدامة: ليس على جلد أنا من 
أهل هذه الا ية التي ذكرالله في کتابه « ليس على الَذْين آمنوا وعملوا الصالحات 





(۱) النحل : ۷۶ . 

(۲) المائد: : ۰ . 

(۳) تفسیرالمیاشی ج ۲ ص ۲۶۲-۲۶۲ . 
(۴) ان بی وجعاً و انما آشرب خ . 

(۵) تفسیرالعیاشی ج ۲ ص ۲۶۴ . 


جاح قیماطعموا » (۱) . 

فقال له على : کذبت لست من أهلها » ماطعم أهلها فبولهم حلال » ولیسوا 
يأكاون ولايشر بون إلا" ما أحلةالله (؟) . 

۸ - جع : (۳) قال رسول ال : والذي بعثني بالحق » من‌شرب‌شر بة من 
مسكر لمتقيل صلاته أد بعين توما وايلة , فانتاب تاب الله علية ‏ وهن شرب[ شر بين 
لم يقبلالله صلاته ثُمانين يوماً وليلة , ومن شرب منها ثلاث شربات ] (4) لم يقبل 
الله صلاته مائة وعشرين یوماً وليلة , وكان حقناً على الله أن سقيه من ردغةالخبال 
قيل : وماهي «ارسول الله ؟ قال : صديد أهل الناد وقيحهم . 

وقال يَيلئفْق: والذي بشی بالحق ان" شارب! لخمر يجىء يومالقيامة مسود أ 
وجهه , أزدق عیناه , قالصاً شفتاه ' وسيل لعابه على قدمیه يقذر من راءه . 

وقال تار : والذي بعثنى بالحق" ان" شارب الخمر يموت عطشان . وهوفي 
القبر عطشان » ويبعث يوم القيامة وهوعطشان, وينادي : واعطشاه ألف سئة » فیوّتی 
بماء كالمل يشوي الوجوه بئس الشر 5 فینصج وجه » ویتناثر اسنا نه وعیناه في 
ذلك الا ناء , فلیس لهبد" من أن یشرب فیصهر (0) ماني بطنه . 

وقال تلع لا هل الام : والله الذي بعثني بالحق” من‌کان فى قلبه آية من 
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(۱)المائگدة: ۹۳. 

(۲) النوادر : ۷۷ ورواء فى العیاشی ج ١‏ ص ۰۳۳۴۱ 

(۳) جع رمز جامع الاخبار . و فى الاصل جمم وهو تصحيف قد اختلط بمتن 
الاحاديث . 

(۴) مابين العلامتين أضفناه من المصدر . 

(۵) الصهر : الاذابة و الاحماء , اشارة الى قوله تعالى : ه یصهر به ما فى 
بطو نهم والجلود » . 


عزوحل ؛ ومن کان له القر آن خصماً كان هوني الناد (۱) . 
عن على" دن عند ليب دن موسی عن إسماعيل بن سلمان عن انس إن مالك 
قال : وال رسول الله ا ا ان" ف جهنم لوادياً س٥ت‏ مله اهل النار كل دوم 
سبعين ألف مخ في ذلك الوادي بيت من نار , في ذلك البيت حب من ناد في ذلك 
الجب' تابوت من‌ناد ؛ في ذلكالتابوت <ية لها ألف رأس' في کل رأسألف فم في 
كل فم عشرة آلاف ناب » و كل ناب آلف ذداعقال أنس : قلت : يارسولالل ملع 
لمن يكون هذا العذاب ؟ قال: يبه لشربة الخمر من‌حملة القر آن . 
| وقال E‏ : شارت الخمر كعايد الوئن | 5 
و فال ول من بات کا بات عروساً للشيطان . 
و وال ا : من کان ٤‏ قله أ من القر أن أوحرف قصب" علمها الحمر 
دوم القمامة «حاصمه القر آن ۰ 
وقال ق : الخمر ام“ الخمائث . 
و وا و : 7 الشر که ى ددث ۱ وحعل م4224 شرب العحمر ۰ 
و قال جات : من باتسكر ان عاین‌ماك! لموت سکران, ودخل‌القبرسکران,و 
بو قف بين بدي الله سكر ان فیقول الله له: مالك؟ فیقول: أناسكر ان[ فيقول الله عر وج : 
بہذا أمرتك ؟ اذهيوابه إلىسكران |(؟) فيذهب ٍلی‌جبل في وسط جہنم فيه عين 
تجری‌مد ة ووا لايكون طعامة وشرابه الا منه. 
وقال ت : حلف ل بی بعز ته لایشرت عبد من عبادي <رعة من خمر إلا 
سوه مشلا من | لصد دك ) مغعو را كان أو فل ا و لا مر کی عبد من محافني إلا سقیته 
مثلما من حءياض القدس ۰ 
و وال تک : لاتحالسوا مع‌شارب ا لجمر » ولاتعو دوا مرضاهم ۱ ولا تشسعوا 





)۱ جامم الاخبار ص ۱۷۴ . 
(۲) ما دن العلامتین من المددر ۰ 


جنائزهم , ولاتصلّوا علی‌آمواتهم , فانمم كلاب | أهل | النتار كماةالالله «اخسوّوا 

فيها ولاتكلامون » .)١(‏ 

وعنه تَ): آلامن آطعم‌شادب الخمر بلقمة من الطعام؛ أوشر بة منالماء لسأطالله 
تعالى في قبره حیات وعقارب طول أسنانها مائة وعشر ذراع ۰ وأطعمهالله تعالیدن 
صديد جهنم يوم القيامة , ومن قضی حاحته فكأ دما قتلألف مؤمن » أوهدم الكعبة 
ألف مرءة | ومن سلم عايه فعليه لعنة سبعون ألف ملك ] , لعن الله شارب الخمر 
وعاصرها , وساقيها , وحاملها | والم<مول إليه |(؟) . 

وعنه تلك أنه قال : العبد إذا شرب شربة من الخمر | ابتلاه الله بخمسة 
أشياء | : فى الاأوتل قساقلبه ‏ وفي الثانی تي ر“ء منه جبرئيل ومیکائیل وإسرافيل 
وجميع الملائكة , وفي الثالثة تير"ء منه جميعالا نبياء والاثمة؛ وفي‌الرايعة تيرا'ء 
منه الجبّار جل* جلاله [ والخامس قوله عزتوجل" « وم الذين فسقوا فمأواهم 
الثاد كلما آرادوا أن يخرحوا منها اعیدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي 
کنتم بهاتکذ"بون | (۳) . 

وعنه ب إذاكان يوم القيامة یخرج من جنم جنس من عقرب , دأسه في 
السماء السابعة , وذنبه إلى تحت الثری ؛ وفمه من المشرق إلى المغرن , فقال : 
اين من حار الله ورسو له ؟ . 

ثم" هبط جبر گيل تم فقال : يا عقرب من تريد ؟ قال : | ريدخمسة نفر: 
تادكالصلاة » ومانعااز كاة , وآ كلالربوا . وشارب الخمر » وقوماً يحدثون في 
المسجد حديث الد نبا . 


وعنه تيه : الخمر جمناع الا ثم ' وا" الخبائث , ومفتاح الشر' . 





(۱) المومنون : ۱۰۸ . 
(۲) جامع الاخبار ص ۱۷۵ . 
(۳) ما بين الملامتین ساقط من الاصل . و الاية فى سورة السجدة : ۲۰ . 


۷ کتاب النواهی ج‎ E 
وعنه ب : يا على“ من :رك الخمر لغيرالله سقاه الله من الرحيق الختوم‎ 

فقال على ب لغير الله ؟ قال : نعم . والله صيانة لافسه . يشكرءالله على ذاك . 

وقال راا : باعلى“ شادبالخمر لايةبل الله عز وجل صلاته أد بعين يوماًء ون 
مات في الا ربعين مات كافراً )١(‏ . 

وقال ¥ ياعلى يأتي‌علی‌شادبا لخم رساعةلايعرففيها دبّه عز وجل" (۲). 

روي عن الصادق تب أنه قال : شارب الخمر إذا مرض فلاتعودوه » وإذا 
مات فلاتشهدوه , وإذا شهد فلاتز كوه ' وإذا خطب إليكم فلاتزو جوه . فانه من 
زو*ح ابنته شارب الخمر فكأنّما قادها إلى الزنا . 

وقال دسول الله يله : من شرب الخمر في الدنيا سقاءالله من سم الا ساود 
| ومن سم" العقارب ] شربة يتساقط منپا لحم وجه في الاناء قبل أن يشربهبا 
فاذا شربها تفستخ لحمه وجلده كالجيفة , يتأذتى به أهل الجمع ؛ و يمر به 
إلى النار . 

آلاوشار با وعاصرها و معصرها وبايعها و مبتاعها و حساملها والمحمولة إليه 
و آ كل ثمنها سواء في إِثمها , ولایقبل الله تعالم صلاة ولاصوماً ولاحجاً ولا عمرة 
حتتی‌بتوب » و لومات‌قبل أن یتوب كان حقناً علىالله أن یسقیه بکل جرعة في‌الدنیا 
شر بة من صدید جهنم . 

ثم * قالرسول ال عَِ: ألا إن الله عر "وجل* حرم الخمر بعینها ,والسکرمن 
کل شراب » آلاوان" کل" مسکر حرام . 

قال دسول الله يله : «ثل شادب‌الخمر کمثل الکبریت فاحذزوه لا ينتنكم 
کماینتن الکبریت ؛ و ان" شارب الخمر يصبح ومسي في سخطالله ۱ و مامن أحد 
بست سکران إلا كان للشمطان عروساً إلى الصباح فاذا أصبح وجب عليه ان یفتسل 


(۱) زاد بعده ف ىالمصدر : قالمصنف هذا الكتاب رحمة الله : یعنی‌اذاکان مسمحلا لها . 
(۲( جامع الاخیار : ۱۷۶ . 


ج ۷٦‏ ۸ - باب حرمة شرب الخمروعلتها -۱6۱- 
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كمايغتسل من الجنأبة , فان ام يغتسل ام یقبل منه صرف ولاعدل » ولايمشي على 
ظهر الا رض أبغض إلى الله من شارب الخمر (۱). 

روى سامان عن الى ا ئەقال: من شرب الحمر مساء أصبح مشر کا؛ 
وم نأشرب صباحاً امش مشر كأ وماأسكرا لكثير منه فقلمله حرام. 

و قال باو : من سلم على شارب الخمر أو عانقه أو صافحه أحبط الله عليه 
عمل أد بعين سب . 

عن عائشة عن النبي ملب أنه قال : من أطعم شار ب الخمر لقمة لط الل#على 
حسده <ية و عقرباً , و من قضى حاجته فقد أعان على هدم الاسلام ۰ ومن أقرضه 
وقد أعان على فقتل مومن > هن حا لسه حشر ه الله م القيامة أعهى لاححة له ۰ و 
من شرب الحمر و۷ تزو"حوه 53 إن صصص Y9‏ تعودوه » فو الذي يعسي بالحق" 
نبا إنّه ماشرب الخمر الا" ملعون في التوراة والانجیل والفرقان . 

و فال الي یل : با ابن مسعود و الذي بعئتي بالحق" ۳ على الناس 
رمان سلون الحمر > 9 و ا اليد علیهم لعنة الله و الملائكة و الناس آبععن 
انا منهم در ي۶ 0 وهم مني براء : 

ياابن مسعود الزاني با مه أهون عندالله من‌آن يدخل فالربا مثقال حبة من 
خردل , و شرب السکر قلا أو كثيراً هو أشدء عند الله من أ كل الربا , لاه 
مفتاح کل" E‏ اوك يظلمون الا برار »> 9 بصادهفون الفحار 9 الفسقة ۱ 
الحو * دهم باطل , و الباطل عندهم 1 , هذا كله للد نا .وهم بعامون آنپم 
على غير الحق ۰و لكن زين لهمالشیطان أعمالبم فصد هم عنالسبيل فهم لایپتدون 
رضوا بالحيوة الد نیا , واطمأتوا ببا . وهم عن آیاتنا غافلون . أولئك مأواهم 

وقال النبی" تلفي : سلموا على الود والنصادی ولاتسلموا علی‌شارب‌الخمر 


(۱) جامم الاخبار ص ۱۷۷ . 


-0\_ کتاں التواهي a‏ 
ون سلم علیکم فلاترد'واجوابه (۱) . 

و قال بل مجاودة اليبود و النصاری خير من مجاورة شارب الخمر , و 
لا تصادقوا شارب الخمر فان مصادقته ندامة . 

و قال رسول الله تل : لا تجمع الخمر و الایمان في جوف أو قلب 
رحل ابدا . 

و قال دسول الله ملق : شارں الخمر مکذت لكتاب الله ' [ذلوصداق كتاب 
الله لحر م حرامه . 

و أيضأ قال تي : شارب الخور يعذ به الله بستین و ثلاث مائة نوع من 
العدات (؟) . 

4 - تفسير النعمانى : بالاسناد التقدم في کتاب القر آن (۳) عن أمير ‏ 
المؤمنين تم قال : نسخ قوله تعالى : « و من ثمرات النخيل و الا عناب تتتخذون 
منه سكراً و رزقاً حسناً » (4) آية النحريم , وهو قوله جل" ثناؤه « قل [تّماحرام 
دبي الفواحش ما ظپر منها و مابطن و الا ثم و اليفي بغير الحق» (ه) والا ثم ههنا 
هو الحمر (<) . 





(۱) جامع الاخبار ص ۱۷۸ . 

(۲) جامم الاخبار ص ۱۷۹ . 

(۳) راجع ج ٩۳‏ من هذه الطبعة ص ۳ ۰ 

(۴) النحل : ۶۷ 

(۵) الاعراف : ۳۲۳ . 

(۶) داجم ج ٩۳‏ ص ۱۱ . و آخرجه فى الوسائل تحت الرقم ۳۱۹۵۵ عن 
الرسالة و قد سماها المحکم و المتشابه و نسبها الى السید المررتفی ( ص ۱۵ - س ۶ ) 
و قال بعده : لعل النسخ محمول على التقية أو بمعنی تخصیص العام و عدم ارادة الخس 
منه كما مر . 


0۵ .بن : عن ابن علوان ؛ عن عمرو ۳۷ + عن زيد بن‌علي » من يائه 
عن علي" قاتا قال: قال رول الله مد : تحرم الجدّة على ثلاثة : على الان »و 
على المغتان , وعلى مدمن الخمر . 

۶ - محص : عن فرات بن أحنف قال : كنت عند أبي عبدالل تج إذ 
دخل عليه رجل من هوّلاء الملاعين فقال : و الله لا سوءنه في شيعته » فقال : یاآبا 
عبدالله أقبل إلى" » فلم یقبل إليه , فأعاد فلم یقبل إليه ثم" أعاد الثالثة » فقال : ه 
أناذا مقبل, فقل وان تقول خيراً . 

فقال : ان" شيعتك يشر بون النبيذ , فقال : وما باس بالنبیذ » أخبرني أبي 

" آصحاب ردول الله تاخ كانوا يشر بون البیذ » فقال : 
ليس آعنيك النميذ , أعنيك المسكر » فقال : شيعتنا أذ کی ۲ ایر من أن يجري 
للشيطان في أمعائهم دسیس (۱) , و إن فعل ذلك الخذول منهم فيجد ربأ رؤفاً ‏ و 
نبياً بالاستغفارله عطوفاً وولیتاً عند الحوض ولوفاً(؟) [ ورؤفا ] وتكون وأصحابك 
ببرهوت (۳) ملووقاً (4) . 

قال : فأفحم الرجل و سكت , ثم" قال : ليس أعنيك المسكر نما أعنيك 
الخمر ١‏ فقال أبو عبدالله ت : سلبك الله لسانك, مالك توذينا في شيعتنا منذاليوم 
آخبرني أبي ٠‏ عن علي بن‌الحسین ٠‏ عن أبيه , عن علي" بن أبيطالب » عن دسول الله 


د 


عن حابر إن عدالله أن 


(۱) الرسیس أول مس الحمى ؛ أو هو بالمعجمتین من الرش ۰ 

(؟) الولوف كالالوف وزناً و معنى وهو الكثير الالفة و المحبة . 

(۳) اسم واد باليمن ٠‏ قيل هو بقرب حضر موت جاء أن فيه أرواح الكفار » وقيل 
بثر بحضر موت و قيل هو اسم البلد الذى فيه البثر رائحتها منتنة فظيعة جداً ‏ قاله 
فى المراصد . 

(۴) الملهوف : اللهفان المتحسر , وفى بعض النسخ ملوفاً ٠‏ وهو تصحيف مكوف 
كما هوفى نسخة المشارق ١‏ أى مجموعاً , وهوالاصح . 


صلی الله عليه و آله عن حبرئیل ل عن الله عز “وجل قال : با عد |ننی حظرت 
الفردوس على جميم النبیتین حتّی تدخلها أنت و على و شیعنکما , إلا مناقترف 
منهم كبيرة فاني أبلوه في ماله أو بخوف من‌سلطانه , حتثى تلقاه الملائكة بالر وح 
و الریحان ‏ واا علیه قن ان فیکون ذلك . حلا" لما کان مئه . فيل عند 
اسا بك هوّلاء شيء من‌هذا ؟ فام أو دع (۱). 

آقو ل : دوى في مشادقالا نواد . عن أبي الحسن الثاني کل مثله (۲) . 

۴ مجالس الشیخ : | عن‌الحسین بن|بر اهیم القزويني , عن عد بن وهبان 
عن عل بن اد بن زکریتا , عن ابن فضال » عن علي" بن عقبة , عن دیق ؛ عن 
أي عبدالل ي قال : من ترك الخمر للنای لا لله . صيانة لنفسه , أدخله الله 
الجنة | (۳) . 


(۱) کتاب التمحیص مخطوط وقوله دفلم» دلم» فعل آمررمن لام يلوم . 
(۲) مشارق الانواد : ۲۲۱ مع تفاوت . 
(۲) آمالی الطوسی ج ۲ ص ۳۰۶ » وما بين العلامنین كان محله بياضاً , 


ممعم وم و و ماه وه و و ما و و موم ما هم و ماو وا موه و و و و وم و وه مود و و و و معفمو و و و و و و و و و وه وه هه ۳ 


AY 


» (( ( باپ ))) » 
جه « ( حد شرب الخمر) »جه 

١‏ - ب : عن على .عن أخيه تيلم قال : إن شرب الخمر فاجلدوه .فان 
عاد فاجلدوه , فان عاد فشر بها الثالثة فاقتلوه (۱) . 

۳ - ل : عن داف عبن عبدالله بن عبدالملك؛ عن يوسف بن موسى؛ عنيحبى 
ابن عثمان ؛ عن أبيه , عن أبي لببعة » عن خالد بن يزيد الجمحي ٠‏ عن سعيد بن 
أبي هلال ؛ عن منبه بن أبي وهب ؛ عن عل بن الحنفيتة » عن أبيه علي" يهم أن" 
رسول الله مر ضرب ف الخمر ثمانين (۲) . 

۳ - ما : عن ابن مخلّد , عن جعفر بن عد بن نصير ٠‏ عن عل بن إبراهيم 
ابن زياد » عن سهل بن زنجلة , عن الصباح بن محارب , عن داود الا ودي” ' عن 
سماك » عن خالد بن جرير قال : قال رسول الله یز : إذا شرت الخمر فاجلدوه 
ون عاد فاقتلوه (۳) . ۱ 

۴ - ع :عنابن الولید , عن الصفاد عن ابن معروف ؛ عن علي بن‌مپزیاد 
عن عد بن يحيى ؛ عن حماد بن عثمان , عن عل بن مسلم قال : سألته عن الشادب 
فقال : آیما رحل كانت منه زر له فانی معذ ره ؛ واماالذی یدمن فاني کنت منپکه 
عقوبة ,لا نله یستحیل الحرمات كلما , ولوترك الناس في ذلك لهسدوا )٤(‏ . 


(۱) قرب الاسناد ص ۱۴۹ ۰ 

(۲) الخصال ج ۲ ص ۱۴۴ . 

(؟) آمالی الطوسی ج ۲ ص ۸ . 

(۴) علل الشرایم ج ۲ ص ۲۲۵ و آنهکه : بالغ فى عقوبته . 


۷۹ 3 کتات التواهي‎ 1١65 


© - ع :عن إسحاق بن عار (۱) قال : سألت أبا عبدال لا عن دجل 
شرب حسوة خمر » قال : يجلد ثمانين حلدة قليلها و كثيرها حرام (؟) . 

بو ع : عن أبيعبد الي قال : أ تي عمر بن الخطاب بقدامة بنمظمون 
قد شرب الخمر فقامت عليه البسنة , فسالعلباً ت فامء أن يجلده ما نبنجلدة 
فقال قدامة : يا أمیرالومنن ليس على" جلد ؛ أدا من أهل هذه الا'ية « ليس على 
آذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» (۳) فقرأ الاية حتى أتممافقال 
له علي #: فأنت لست من أهلها فیما طعم أهلها وهو لهم حلال (ع). 

قال : و قال علي ب : إن" الشارب إذا شرب لم يدد ما يأ کل ولامایصنم 
فاحلدوه ثمانين جلدة (ه) . 

۷ ع :عن ررارة (5) قال : سمعت اباختار 2 وسمعتمم يةو لون : إن" 
علبان22 قال : إذا شرب الر “جل الخمرفسکر هذى . فاذا هذى افترى , فاذا فعل 
ذلك فاجلدوه حد" المفتري ثمانين. 

قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام : إذا سكر من النبيذ المسكر و الخمر 
حلد ثمانين (۷) . 


(۱) فى المصدر قال : حدثنا محمد بن موسى بن المتو کل عن اسحاق بن عمار ۰ 

(۲) علل الشرايع ج ۲ ص ۲۲۵ . والحسوة :كالجرءة وزناً ومعناً و يبلغ متدارء 
مله الفم . 

, ٩۳ : المائدة‎ )۳( 

(۴) وقد مر أنه عليه السلام قال : کذبت لست من آهاها ۰ ماطعم أهلها فهو لهم 
حلال ۰ ولیوا یا کلون ولا يشر بون الا ماأ<ل الله . 

(۵) علل الشرایع ج ۲ ص ۲۲۵ ۰ 

(۶) فى المصدر حدئنا محمد بن الحسن عن زرارة . 

(۷) علل الشرايع ج ۲ ص ۱۲۶ . 


۸ - ع : عن عئسة (۱) بن مصعت قال : فلت لا بي عند الله 2 : كانت 
لى جارية فشربت » فرأيت أحدثها ؟ قال ي : نعم , و لكن في ستر لحال 
السلطان (۲) . 

۷ 1 > بو - * 1 

4 ع : عن ررارة (۳) عن ا<ددهما ا قال : كان علي 2 يضرت 
في الخمر و النبيذ ثمانين | جلدة ]| الحر و العبد و اليرودي والصراني ۰ قلت: 
ماشان اليوودي والنصراني؟ فقال ليس لهم أنيظهروا شر به یکونذ كی بیو هم : 

فال : سوعية يقول : من شرب الحمر فاجلدوه ۰ وان عاد فاحلدوه ۱ فانعاد 
فاقتاوه 5 الغا ۷ (£( 

اقول : شا بعض الا خباد في باب حد" الز نا (۵) . 

۰ ۳ ع : عن أبية ( عن سعد عن أبن يزيد » عن أبن أبي عمير ٠‏ عن #ءل 
عن أبي عبدالله 938 أنه قال في شارب الخمر : إذا شربها صرب ؛ فان عاد ضرب 
قان عاد فتل فى الما له 

قال حمیل| بن در اج ]: وقدروى بعض أصحابنا أنه يقئل فيالرابعة | قالابن 
أبي #مدر :کان العنی‌آن بقل (J| ٤‏ لثة | ومن كان إذما بو تی به اف الر ابعة ظ ۱ 
يقل فيالرابعة (<) . 





)١(‏ فیالمصدرحدثنا محمد بن موسی بن المتو کل عن عبدالله بن جعفر الحمیری 
عن عنبسة بن مصعب » وقد مر ۰ 

(۲) علل الشرايم ج ۲ ص ۲۲۶ 

(۳) الاسناد هکذا حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة . 

(۴) علل ا(ثرایم ج ۲ ص ۲۲۶ 

(۵) قد مر باب حد الز نا تحت الرقم ۰۷۰ و الظاهر اختلاط الابواب بالتقدیم و 
التأخير كما عرفت سابقاً أنه يمول قد مرفى باب فلان ولم يمر . 


(؟) علل الشرايع ج ۲ ص ۲۳۳ ومابين العلامئين زيادة من الكافى ج ۷ ص۲۱۸ . 


۰ ۱6۸- کتاب النواهی شا 

۱ - ختص (۱) ,بن : عن ابن يزيد و عد بن عیسی » عن زياد القندي , 
عن ۳۳ بن عمارة , عن صمل بن سار وال سا كيف کان يصع اميرااؤمئين 
عليه ال لام بشارتب الخمر ؟ قال : كان خد , قلت : فان‌عاد ؟ قال : كان بحد اه 
قلت : فان عاد ؟ قال : كان 2 ثلاث مس ات فان عاد كان بقتله . 

قلت: کیف‌کان بصع بشادت المسكر؟ وال: مل ذلك قلت: ون شرب شر بة 
مشک کن شرت شر ب۵ حمر ؟ قال : سواء , فاستعطمت ذلك فقال لى : 5 فللا 
تستعظم ذلك , فان اللهإنّما بعث غلا لو دحمة للعالین, والله أدب نبته فاحسن 
۰ قاما ائتدب فوض الیه فحر “م الله الحمر و حرم رسول الله E‏ كل* 
مسکر , فأحاز الله ذلك له , و حرتم الله مكة و حرم دسول الله ور المدينة , 
فأجاز الله كله له ,و فرض الله الفرائض دن الصلب فاطعم دسول الله ملي الجدة 
فأجازالله ذلك | كله ]له , ثم" قال له : يافضيل حرف وماحرف؟ «من يطع الرسول 
فقد أطاع الله » (۲) . 

آقول ٤‏ «<:ص» هكذا : کف کان يصع بشارب الحمر ؟ قال : کان خف 
قات : فان عاد ؟ قال :كان ند و , قات : فان عاد قال :کان يقتله (۳). 

بن 0 عن ابن يزيد ۰ عن ریاد القندي" ٠‏ عن عند الله بن سذان ۱ عن أبي ۳۰ 
عمد الله كم مشاه . 

۴۳ - ضا : على شارب کل مسكر مثل ما علی‌شادت ااخمر منالحد .)٤(‏ 

و أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد تین قتلوا في الثاللة. 
وشارب الحمرنی الر | بعة : وان شرب الحمر ٤‏ شہررمطان حلد مائة : دما نون لدد" 
الجمر : وعشرون لدرمة شهررهضان(ه). 

. ۳۰۵ ٠١٠١ : الاختصاص‎ )۱( 

)۲( النساه : ۸۰ ' و کتاب الز هد مخعاو ط ۰ 

(۳) و مثله فى البصائر ص ۳۸۰ - ۳۸۱ . 

(۴) فقه الرضا ص ۳۸ . 

(۵) فقه الرضا ص ۰۴۲ 


1١69 /ام - باب حد" شرب الخمر‎ E 


۳ - شا : دوت العامة و الخاصة أن" رجلا رفع إلى أبي بكر و قد شرب 
الخمر فأداد أن يقيم عليه الحد" فقال : ني شر بتها ولا علم لي بتحریمپا لاني 
نشأت بين قوم يست لو نما ٠‏ ولم أعلم بتحر یمپا حتی الان , فارتج على أبي بكر 
الحكم عليه (۱) و ام يعلم وجه القضا فيه , فأثار عليه بعض من حضر أن يستخبر 
أميرالمؤٌمنين #5 عن الحكم في ذلك ۰ فأرسل إليه من سأله عنه . 

فقال أمير المؤمنين :مر ثقتين منرجال المسلمين يطوفان به على هجا لس 
الپاجرین و الا نصار , و يناشدانهم هل فيم أحد تلا عليه آية التحريم ؟ أو أخبره 
بذلك عن د سول الله تباي ؟ فان شد بذاك رجلان منهمفاقم الحد؟ عليه , ون لم يشهد 
أحد بذلك فاستتبه و خل" سبيله . 

ففعل ذلك أبوبكر : فلم يشهد أحد من الپاجرین و الا نصار أنه تلا عليه 
آية التحريم ‏ ولا أخبره عن دسو الله يلف بذلك , فاستتا به أبويكر وخلى سبيله 
وسلم لعلي في القضاء به (۲) . 

۴ - شا: جاء من طريق العامة و الخاصة آن" قدامة بن مظءون شرب 
الخمر , فأراد عمر أن يحدة. ' فقال له قدامة : لا يجب علىة الحد" , لان الل 
تعالى يقول : « ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا 
مااتقوا و امئواوعملواالصالحات» (۳) فدرأ عمر عنه الحدة . 

فبلغ ذلك أمير الومنین چ فمشىإلىعمرفةالله :لم تر كت إقامة الحد على 
قدامة فى شرب الخمر ؟ فقال : إنّه تلا علي" الا'ية » وتلاها عمر ' فقال له أمير ‏ 
المؤمنين ج : ليس قدامة من أهل هذه الا'ية , و لامن سلك سبلمه في اركاب ما 





(۱) ارتج و ارتئج و اسر تج - كلها بسيفة المجهول : استغلق عليه كأنه اطبقعليه 
ولم يدر ما یحکم 9 

(؟) ارشاد المفید ص ۹۵ . 

. ٩۳ : المائدة‎ )۲( 


- ۱۰ كتاب النواهي يها 


حر م الله , إن" الذين آمنوا و ءملو | الصا لحات لاستحلون حراماً ,فاردد قداحمة(١)‏ 
(۱) كاناستعملهعمر بن الخطاب علىالبحرين ؛ فقدم الجارود المبدى م نالبحرين 
على عمر بن الخطاب فقال : يا أميرالمومنين ان قدامة شرب فسکر . و انى رأيت حداً 
من حدود الله حقاً علىأن أرفعه اليك , قال عمر : من شهدممك؛ قال : أبوهريرة ' فدعا 
آبا هريرة فقال : بم تشهد ؛ فقال : لم آده یشرب ؛ ولكنى رأيته سكران يمّىء , فقال 
عم : لقدتنطمت فی‌الشهادة . ۱ 

ثم كتب الى قدامة أن يقدم عليه من البحرین ' فقدم ۰ فقال الجارود لعمی : آقم 
على هذا كتابالله فقال عمر : آخصم نت آم شهید ؛ فقال: شهید , قال : قدأديت شهادتك» 
فسکت الجارود ثم غدا على عمر فال : أقم على هذا حدالله ءعزوجل » فقال عمر: لتمسكن 
اسانك اولاسوءنك , فقال : يا عمر' والله ما ذلك با لحق يشرب ابن‌عمك الخمر وتسوء‌نی ؟ 
فقال أبوهريرة : ان كنت تشك فى شهاد:نا فأرسل الى ابنة الواید امرعة قدامة ' فسلها ' 
فأرسل عمر الى هند بنت الولید ينشدها » فأقامت الشهادة على زوجها . 

فقال عمر لقدامة : انی حادك قال : لوشربت كما يةولون , ماکان لکم أن تحدو نی 
فقال عمر: لم ؛ قال قدامة : قال الله عزوجل : «لیس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
جناح فیما طه‌موا اذا مااتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات » فقال عمر : أخطأت التأويل 





میت س تست 


لواتقيت الله اجتنبت ما حرمالله . 

ثم آقبل عمر على النای فقال : ماذا ترون فى حد قدامة ؛ فقال القوم: لا نری ان 
تجلده ما كان مريضاً فسکت على ذلك أياماً ثهة أصبح يوماً وقد عزم على جلده . فقال 
لا"صحابه ماترون فی‌جلد قدامة ؛ فقالوا: لانرى أن تجلده ماکان مريضاً » فقال عمر :لان 
يلقى الله تحت السیاط آحب الى من آلقاه و هو فى عنقی ٠‏ ائتونى بسوط تام » فأمر عمر 
بقدامة فجلد , فناضب قدامة عمر دهجره. الخبر , وفی آخره أن عمر داصله واعتذر منه ثم 
استغفر له لاجل رویا رآها . 

کذا نقاو ه فى ترجمة قدامة (راجع الاصابة والاستيعاب واسدالفابة ) لکنهم ارادوا 


آن ستروا على جهل أمامهم فتهافتوا ونقضو| حدینهم بما شوه به وجه عمر : 


ے ۷۹ AY‏ - باب خد شرب الحمر ا 
و استثبه همتا قال , فان تاب فأقم عليه الحد؟ , و إن لم يتب فاقتله فقد خرج 
عن الملة . 

فاستيقظ عمر لذلك , و عر“ف قدامة الخبر ۰ فآظهر التوبة و الاقلاع , فادرا 
مر ع4 القتل, ولم يدر كيف ,جد ه 1 فعال لا مير الومنن 2 : أشرعلى في خد 
فقال : خی دمانون ٤‏ إن" شارب الحمر ادا شر بها E@‏ 5 إذا سك رهذي ¢ و ادا 
هذي افتری » فجلده عمر ژمانن وصاد إلى قوله تي في ذلك (۱) . 

۵ - شی 1 عن ابي الصیاح : عن ابي عمدالله 82 قال : )ا لَه عن النمید 
5 | لجمر منز له واحددةهما 5 قال ۰ لا ان" | لممید مس بمئز لةا ل<مر ' إن" الله حرام 


ج فا لوا أولا أنهكان ,تلكأ فىحده مع شهادة جارود سيد عبدالقیس وأبىهريرة » ثم 
عزم على حده بشهادة زوجته هند عليه , مع أنه بعد تكامل الحد برجلين عدلين لا وجه 
لتأخيره الحد على قدامة وتهديد الجارود بأنه ليسوءنه . 

و قالو ثانياً أنه استشار الصسحابة فقالوا بتأخير الحد عليه لاجل مرضه ؛ فلم يعباً 
يقولهم و جلده مع كونه مريضاً ۰ قا/ا لان يلقى الله تحت السياط 1<ب اليه من أن يلقاه 
وهو فى عنقى . 

مع أن ردول الله (ص) نهى عن اقامة الحدود على المرضى ۰ ف-الصحیح ما رواه 
الخاصة و بعض العامة أن عمر انقطم واارتج عليه بعد ما احتج به قدامة فى درء الحد عن 
نفسه فأشار عليه على بن أبىطالب أولا بانه ليس من أهل هذه الاية من ارتكب ما حرم 
لله . و ثانياً بأنه يجلده ثمانين لان شرب الخمر بمثابة القذف داجم فى ذلك ( هشكاة 
المصابيح : ۳۱۴ ) حديث ثور بن يزيد الدئلی برواية مالك . وحديث ابن عباس فىالدر 
المنثور ج ۲ ص ۳۱۶ قال : آخرجه أبوالشيخ وابن دردویه و الحاكم و صححه ' ومثله 
ما أخرج عن ابن أبى شيبة و ابن المنذر من طريق عطاء بن السائبعن محارب بندثار 
وان لم يسموا قدامة باسمه . 


(۱) ارشاد المفيد : ۰۹۷ و مثله فى المناقب ج ۲ ص ۳۶۶ . 


لمعم ممم و هه و و و و و و او وم من وم و و وم و و و و و وم و و و و و ون و و و و و و و و و و و و و و۲۲۱ 


الخمر قلبام | و کثرها , كما <رتم الميتة و الدم ولحم الخنزير » وحرثم م النبى* 
من الا شربة المسكر (۱) وماحر “م رسو لالله علي فقد حر مه الله . 

قلت : أدأيت دسول الله يلض كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : کان‌یدرت 
را لتعال , و یز ید کلما اتی را اش ارب ۱ 2 لم بزل الناس یز بدون حنى وقف على 
ثمانين أشار بذلك على ت على عمر (۲) 

۶ - شی : عن عبد الله بن سئان » عن أبي عرد الله تک قال : ا تى عمر إن 
الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر , و قامت عليه البيتنة فسال علي تا 
فام أن بجلده ثمانن , فقال قدامة : یا آمیرالمومنی لیس على" حلد + آنا من 
أهل هذه الا ية « ليس على الذين آمنو | وعملوا الصا لحات جناح فیما طعموا(۳) 
فقرأ الاية حتی استنمما , فقال له على تلم : کذبت لست من أهل هذه الا ية 
ما طعم أهلها فهو لیم حلال , ولیس یا کلون ولايشر بون الا" ما يحل“ لهم (4) . 

۷- شی: عن‌ابن‌سنان ۰ عن أُبي‌عبدال لت مثله ‏ وزاد فيه : ولیس يأ کلون 
ولا بشر بون إلا ها ال لوم ؛ 2 قال : ان" الشارب ادا شرب لم يدر ما ۴ کل 
ولاما يشرب , فاجلدوه ثمانين | حلدة | (ه) . 


(۱) یعنی قلیله و كثيره . روی عااشة عن رسولالله (ص) قال : ما آسکر منه‌الفرق 
فملء الکف منه حرام وقد ورد بذلك من طرق الفريةين أحاديث عن دسرل الله (ص) لکن 
قال أبو حنيفة و صحابه و الثورى و نقلوه عن عمر و ابن مسمود أن الخمر قلیله وكثيره 
حرام ؛ وآما النبيذ فما أسكر منه فهو حرام ومالم يسكر فلا , ولاحد علیه. راجعفىذلك 
كتاب الخلاف المسئلة الثالثة من کتاب الاشرية . 

(۲) تفسير العياشى ج ۱ص ۳۴۰ . 

(۳) المائدة : ۳ 

(۴) تفسير العياشى ج ۱ ص ۳۴۱ . 

(۵) تسیر العیاشی ج ۱ ص ۳۳۲ . 


۸ - شى : عن أبي الربيع » عن أبيعبدالله تي في الخمر والنبيذ. قال : 
إن النبيذ ليست بمئزلة الخمر (۱) إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها 
حرام . كما حرم الميتة و لدم ولحم الخذزير , وحرم دسو لالله يلو الشراب 
من کل" مسکر , قما حر رسو ل الله فد حر مه الله . 

قات : فکیف کان یضرب رسول الله ماقي في الخمر؟ فقال :كان یرب بالنعل 
و يزيد و ینقص , و كان الئاس بعد ذلك یزیدون و ینقصون » ليس بحد محدود » 
حتتی وقف علي بن أبيطالب تا ىشار الخمر على ثمانين جلدة ‏ حيث ضرب 
قدامة بن مظعون . 

قال : فقال قدامة : ليس علي" جلد , آنا من أهل هذه الاية : « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا [ذامااتنقوا و آمنوا » فقال تج 
له : کذبت ما أنت منم ان" ولئككانوا لادشر بون حراماً ۱ 

ثم" قال على قة: إن الشارب إذاشرب فسکر لم يدر مایقول ومایصنم ؟ 
و کان رول الله یی ادا ا تي بشارب الخمر ضربه , فادا ا تی به ثانية ضريه ؛ 
فاذا تي به ثالثة ضرب عنقه . 

قلت : فان | خذ شارب نبيذمسكر قد انتشى منه قال : يضرت ثمانين جلدة › 
فان | خذ ثالثة قتل كما یقتل شار الخمر . 

قلت: إن | خذ شارب الخمر نبيذ مسکرسکر منه » آیجلد ثمانن ؟ قال : لا 
دون ذلك کل" ما أسكر كثيرء فقلیله حرام (۲) . 

4 - بب : زرارة قال : سمعت آبا حعفر تيضم یقول : ان" الولید بن عقبة 





۱۸ يعنى أن الخمر لا يجوز صنذعتهاأ واتخاذها و قد حرم بيعها و شراوّها وأجرة 
الحمالین لها وهكذاء وأما النبیذ فليس كذلك يجوز اتخاذها وبیمها و شراژها و حملها , 


(۲) تفسير العیاشی ج ۱ ص ۳۴۲ . 


حن شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلى ج : اقض بينی و بين هؤلاء 
الذين دزعمو ن أنه شرب الخمر , فاص علي أن وضرب بسوط له شعیتان أر بعين 
جلدة (۱) 

۰ بب : زرارة قال : سمعت أا حعفر تلم يقول : اقيم عبد الله بن 
عمر و قد شرب الجمر فام به عمر آن يضرب فلم بتقد م إلية احد صر به حتی 
وام علي هم بنسعة هة وضرب بها أر بعن (۲) . 

۱ اقب : (۳) روت الخاصة و العامة أن أبابكر أرادأن يقيم الحد" على 


رول شرب الجمر ۱ وال الرحل : اذ شر دتما ولاعلم لي بتحر دمم 6 فا رتج علمه 


ي 
فأرسل إلى على" 22 سأ له عن ذلك . فة-ال :هر نقيين من رجال المسامين 
يطوفان به على مجالس المباجرين وال نصاد و ينشدانهم : هل فيهم أحد تلا عليه 
آية التحريم أوأخمره عن سول الله يل ؟ فان شبد بذلك رحلان منهم فاقم الحدة 
عليه . و إن ام يشهد بذاك فاستتبه وخل سبيله . فكان الرجل صادقاً في مقاله 
فخلی سبیله )٤(‏ . 

۳ - ضا : عن أبيه قال : قال رسو لاله برا : من شرب الخمر فاجلدوه 
فان عاد فاحلدوه , فان عاد الثالثة فافتلوه (ه). 

۴ - کش : روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينةفيها عبدالله بنع 


و دبيعة الرأب ۰ فقال عبدالله : يا زرارة سل دبيعة عن شيء متا اختلفتم فيه ! 





(١9؟)‏ التهذيب ج ۱۰ص ٩۰‏ . ومثله فى الكافى ج ۷ ص ۲۱۵ و۲۱۴ . 

(؟) فى الاصل رمز التهذيب ١‏ لكنه سهو و نص الحديث و لفظه فى المثاقب ٠‏ العم 
الحديث مذكور فى التهذيب ج ٠١‏ ص ٩۴‏ مسندا عن أبى عبدالله (ع) ,غير هذه الالفاظ 
وهو أطول من هذا . 

(۴) مناقب آل أبى طالب ج ۲ ص ۳۵۶ . 

(ه) فقه اارضا : ۳۷ . 


۵ و و و وه 
© و و © وه اج جح ون و تن و هو و و و تن ون ا و و و نت نت وا او و و جه م نج و ون و و ۵ نان نون نان هن و او او وا و و و و واه و و او و و۰۰۰ ۰ 


نقات : إنة الکلام يورث الضغائن . فقال لى دبيعة الرأي : سل يا زرارة ؛ قال : 
قلت : بما كان رسول الله ل يضرب في الخمر ؟ قال : بالجرید تحت النعل » 
فقلت : لو أن رجلا | خذ الیوم شارب خمر وقدم إلى الحا کم ماکان عليه ؟ قال 
ضر به بالسوط » لان عمرضرب بالسوط , قال : فقال عيدالله بن عّل: با سبحانالله 
یصرب رسول الله کا پا لجرید ويضرب عمر با لسوط ؟ فيترك مافعل رسول‌اله 3 
و بوّخد ما فعل عمر (۱) ؟ 

۴ - نوادر الراوندی :| بالاسناد , عن الصادق , عن أبيه " عن علي 
ابن أبيطااب 06 أنه ا تی برجل شرب خمراً فيشبردمضان فضر به الحد" فضر به 


تسعة 5 تلرنین توا أمجيء شبردمضان | (۲( 5 


. ۱۳۷ : رجال الكشى‎ )١( 

(۲ ) نوادر الراو ندی ص۳۷ , ومابين الملامتین آخرجناه من المصدر؛ ولعل‌الر جل 
كان النجاشی ا(شاعر - و اسمه قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية الحارئى ‏ أتى به وقد 
شرب الخمر فى شهر رمضان فضر به ثمانين جلدة , ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضر به 
عشرين سوطافقال له : يا أميرالمؤمنين ضر بتنى ثمانين جلمدة فی‌شرب‌الخمر » وهذهالءشرون 
ما هى ؛ قال : هذا لثجريك على شرب الخمر فى شهر رمشان . راجع مناقب ابن 
شهر آشوب ج ۲ ص ۰۱۴۷ التهذیب ج ۰ ص۴٩‏ ۰ الکافی جلا ص۲۱۶ , الفقيه ج ۴ ص 
۰ , وقد ذكر هذا أصحاب التراجم فى ترجمة الرجل . 


((( باب ))) 
* « ( الانبذة و المسکرات ) » * 

اقول : أوردنا بعضما في باب حرمة الجمر. و بعضْما في باب حجل" شرب الجمر . 

١‏ - ج :سئل على“ بن الحسين ي عن النبيذ , فقال : قد شربه قوم و 
حر مه قوم صالحون , فکان شهادة الّذین دفضوا بشهاداتهم شپواتهم أولى أن تقبل 
من الذین جروا بشهاداتبغ آشهواتهم(۱). 

۳ - ج (۲) غط : الكليني” ٠‏ عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من 
الناحية المقد"سة على يدي صل بن عثمان العمري : و أَهّا الفقاع فشر به حرام و 
لاباس بالشلماب (۳) . 

(۱) الاحتجاج ص ۱۷۲ 

(۲) الاحتجاج ص ۱۶۳ فى حديث طویل .۰ 

(۳) غيبة الشيخ الطوسى : ۱۸۸ وقال المولف العلامة فى باب الانبذة دالمسکرات 
من كتاب السماء والعالم ( ص۱۱٩‏ ) الشلمابكاأ نه ماء الشلجم ؛ وف ىالا كمال «بالسلمان» 
ولم أعرف له معنی .. 

أقول : و فى الاکمال ج ۲ ص ۱۶۰ ط اسلامية وك » معرب « شلمك »و 
هو نبت أودواء كما فى « برهان قاطع » و فيهأيضا أن شلماب و شلمابه هو ماء الشلجم 
يغلى و يتخذ منه الشراب ؛ وفى « فرهنك ناصرى » مثله وزاد فيه أنه شراب الفقراء 
كما قال الشاعر ۰« ما هی و خيار و خايه و شلمابه » وقال سراج الدين القمری . 

« سفیدی وترشی جو شلماب کهنه ولی چون فقم کوزه سرد و گرانی» 

و فى هامش کتاب الفيبة المطبوع « شاماب وشلمابة شر بة تتخذ من‌مطبوخ الشلجم» 

كذا قاله بءض الاطیاه . سه 


3 ۷۹ م - 0 الا نمدة والمسكرات کا 


moe aa‏ و و و و 


۳ = ج الور إلى الا 22 : سح ات الجوز )0 
اوجع الحلق و المحيحة ۱ بو حد ل الجور الرطب من قىل أن بمعقد ۱ و بدق ده 
ناعماً ۰ و بعصر ماه و يصفى ويطيخ على النصف ۱ 9 يرك توا 5و ليلة ثم ينصب 
على الناد , و يلقى على كل تة أرطال منه رطل عسل » و يغلى ويازع رغوته 
و بسحق من النوشادر و الشب اليماني (۲) کل" نصف مثقال , و يداف بذلك الاء 
ويلقى ۵ درهم رعفر ان مسحدوق 5 يغلى ۱ و بوحذرغوتةه, د يطبخ حتی ەر 
خن ' ثم" ينزل عن‌المار ويب رد ويشرب منه , قبل «جورشر به أم لا ؟ فاجان ی 
إذا كان كثيره يسكر أو یغسر فقليله و کثره حرام › و إن کان لا يسكر مثل 
العسل فرو حلال (۳) . 


جه وقال الشعرانی مدظله فی‌هامش‌الوسائل طالاسلامية ج ۱۷ ص ۲۹۱ : الصحیح 
أن الشلماب كان شراباً يتخذ من الشلیم ( آفول : وهو الذى یسمی شلمك آیضاً كما عرفت 
عن « برهان قاطع » وکان فى نسخة اکمال الدين وعلیه فیکون شلماب مخفف شيلم آب 
لاشلجم آب ) . ۱ 

قال : و هو حب شبیه بالعمیر و فيه تخدیر نظير البنج و أن أتفق وقوعه فى الحنطة 
وعمل منه الخیز , أورث السدر والدوار والنوم » ویکثر نباته فی‌مزر ع الحنطة ٠‏ ويتوهم 
حرهته لمكان التخدير و اشتباء. التخدير بالاسكار عند العوام ' والمحرم هو الكحول وما 
فيه الكحول ٠‏ وليس هذا فى المخدرات كالافيون و الشاهدانج و البنج و الشيلم شىء 
من الكحول , و ابحرم منه الا ما أزال العمل ,_الفمل لا ما أوجب تخديراً فى الجملة 
كالمسكرات ٠.‏ 

(۱) الرب :هو المطبوخ من الفواكه . 

(۲) الشب ‏ بالفتح وشد الباء ‏ حجارة الزاج يقطر من الجبل وینجمد ويتحجر 
و نا كلت وان 

(۳) الاحتجاج ص ۲۷۶ . 


-۱۸- کتاب دورن ج ۷۹ 


۴ - ب : عن e‏ ناخ ۳ قال : : ا عن ۷۷ المارف بدخل 
بدت أخيه فيسقيه النييد و الشراب لا يعرفه , هل یصلح له شربه من غير أن بسا له 
عله ؟ قال : إذا كان مسلماً عارفاً فاشرت ما أتاك به الا" آن تنکره (۱). 

۵ - ل : عن ابن المتو کنل, عن الحميري ؛ عن ابن عیسی " عن ابن‌محبوب 
عن خالد بن جریر ٠‏ عن أبي الر بیع الشامي. ۱ عن ابي عبدالله ی قال : سئل عن 
الشطرنج و النرد , قال : لا تقربهما . قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه لا تفعلوا 
قلت : وا لد ؟ قال : نهى رسول الله E‏ عن کل" فک وکل“ مسکر حرام . 

قلت : فالظروف التي تصنع فيها ؟ قال : نهى دسول اله eC‏ عن الں“ باء و 
المزفت و الحنتم و النقير , قلت : وما ذاك ؟ قال: الد باء القرع » والمز فت الدنان 
والحنتم جرار الا ردن , و النقير خشبة كان أهل الجاهلية ینقرو نها حتی يصير لها 
أجواف ينبذون فيها , وقيل: إن الحنتم الجرار الخضر (۲) . 

- : عن أبيه » عن سعد » عن ابن يزيد ؛ عنابن محبوب مثله (۳) . 


(۱) قرب الاسناه س ۱۱۷ ط حجر و تراه فى كتاب المسائل المطبوع فى البحاد 
ج ۱۴ له ۷۲ ۰۲ 

(۲) الخصال ج۱ ص۱۲۰ . 

(۳) «مانی الاخبار ص ۲۲۴ وفیه قوله : « ویقال انها الجراد الخضر » بعد قوله: 
و الحنتم جرار الاردن ۰ 

قال الجوهری : الدباء بضم الدال المهملة ثم الباه المشددة : القرع , و الواحد 
دباءة ؛ و فى النهاية أنه نهی عن المزفت من الاوعية , هوالاناء الذی یطلی بالزفت , و 
هونوع من القار ۰ ثم انتبذ فيه " انتهی . 

وانما فسره عليه السلام بالدنان لان فى الدن مأخوذ کون داخله مطلياً بالقارلانهم 
فسروا الدن بالراقود » والراقود بدن طویل الاسفل كهيئة الاردبة یطلی داخله بالقار؛ 
و قال فى القاموس : الحنتم ' الجرة الخضراء , و الاردن بسمتین و شد الدال كورة 
بالشام . هم 


6 ۸- باب الا نيذة والمسكرات N‏ 


۶- ل : فى خير الا عمش ١‏ عنالصادق تيل : الشراب كلما أسكر كثيره 
فقليله و كثيره حرام )١(‏ 

۷- ع (۲) ن : عن ابن المت و كل ١‏ عن السعدآبادي » عن البرقي » عن 
أببه . عن عل بن سئان ' قال : سمعت الر ضا ت يقول : حرم الله الخمر لما فيها 
من الفساد , و من تغیرها عقول شارببها , و حملها ایاهم على إنكار الله عن وجل 
والفرية عليه .و على دسله , و سایر مایکون منهم من الفساد و القتل و القذف و 
الزنا , و قلة الاحتجاز من شىء من الحرام ؛ فبذاك قضینا على کل" مسکر من 
لا شربة آنه حرام محر م , لا نه يأتي من عافینهاما يأتي من عاقبة الخمر . 

فلیجتنب من یمن بالله والیوم الااخر» ويتولا ناوینتحل مود تنا کل" شراب 
مسکر » فانه لاعصمة بينئا وبينشاربيها (۳) . 

۸ - ن : فیما کتب الرضا بلك للمأمون : من دين أهل الست يالا 
تحریم الخمر قلیلها و كثيرها , وتحریم کل شراب مسکر قلیله و کثیره . وما 
أسكار كثيره فقلیله حرام ٠‏ والمضطر" لايشرب الخمر لا نپا تقتله (4) ٠‏ 

٩‏ - ما :عن الحفاد , عن إسماعيل بن على الخزاعي" ٠‏ عن اسحاق بن 


جه وفی‌النهاية : انه نمی عن النقيروالمزفت, النقيرأصل النخلة ینقر وسطه ثم ینبد 
فيه التمر ۰ ویلقی عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً ؛ والنهی واقع على مایممل فيه لا على 
اتخاد النقر فیکون علی حد المضاف » تقدیره عن نبي النقير ' و هو فعيل بمعنی 


مفعول " انتهی . 
أقول : اخطاً فى التأويل' بل الظاهر أنه نهی عن استعمال الظرف بعد ماعمل فيه 


النبيذ » منه قدس سره . 
(۱) الخصال ج ۲ ص ۱۵۵ . 
(۲) علل الشرایم ج ۲ ص ۱۶۱ . 
(۳) عیون الاخبار ج ۲ ص ٩۸‏ . 
(۴) عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۲۶ . 


إبراهيم ؛ عن عبد الرز اق , عن معمر ٠‏ عن الزهري ٠‏ عن عروة و آبي سلمة معا 
عن عائشة قالت : قال دسول الله صلى الله عليه و آله : ما أسكر كثيرة فالجرعة 
منه حمر (۱) . 

١‏ ما : عن ابن الحمامي , عن آحمد بن عل القطتان , عن اسماعیل‌بن 
ع القاضي , عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن السري بن عاص ٠‏ عن الن‌مان بن بشیر 
عن النبی يلقو قال : يا آینها الاس إن من العنب خمراً ٠‏ و ان" من ال" بيب 
ا وان" من الق را ٣ة‏ ان" من الشعير خهراً , ألا ينها الناس أنها كمعن 
کل مسكر (۲) . 

آقول: قد مس" ما يدل“ على المطلوب من هذا الباب في باب الخمر . 

۱ ب : عن علي . عن أخيه بلي قال: سألته عن الکحل یصلح أنيعجن 
بالنبيذ ؟ قال : ا(۳) . 

۴- ثو : عن أبيه , عن الحميري' . عن‌هادون, عن ابن زياد . عن‌الصادق 
عليه السلام قال : قال رسول الله ي : من أدخل عرقاً من عروقه شا ممدًا 
ن کر ۰ عذاب الله عز وجل" ذلك العرق بستین و ثلاث مائة نوع من 
العداب )٤(‏ . 

۴٣‏ - ٿو : عن أبيه , عن سعد , عن ابن يزيد » عنأبي ڪل الا تصادی" .عن 
ابن سنان » عن أبيعبدالله يليم قال : سألنه عن‌الخبثي فقال: الخبثى حرام وشار به 
کشارن الحمر (۵) . 





(۱) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۳۸۸ 

(۲) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۳۹۰ . 

(۳) قرب الاسناد ص ۱۶۴ ط نجف . 

(۴) ثواب الاعمال ص ۲۱۹ . 

(۵) المصدر نقسه ص۲۱۹ .وال ا لمو لف‌فی بيا نه: الخيثى فى به ض الندخ كذلك , ولمسه 


۴ - ير : (۱) عن عل بن عیسی , عن أبيعبدالله المؤمن » عن سحاق بن 
عمار . عن أبى عبدالله يلي قال : إن" الله أدب نببه حتی إذا أقامه على ما 
آراد , قال له : « و أعى بالمعروف و أعرض عن الجاهلين » (؟) فلمًا فعل ذلك 
رسول الله یی زكاءالله فقال : «إنك لعلى خلق عظيم » (۳) فلما ز كاه فوآض 
إليه دینه ‏ فقال : د ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتبوا » (4) فحرام 
الله الخمر, وحم دسو لالله يلف كل" مسكرء فأجازالله ذلك كله , ون" الله أنزل 
الصلاة و ان" دسول عبر الله دوقت أوقاتها فأجازالل ذلكله (ه) . 

بر : عن الحجال , عن اللْوّلوِي ؛ عن ابن سنان ‏ عنإسحاق مثله .)١(‏ 


یر : عن غل دن عس‌ی › عن الاضر , عن عمدالله دن سليمان - أو عن 


جب أجدله معنى ۰ وفى بعضها الحثى بالداء المهملة والثاه المثلثة دفی‌بعضها بالتاء المثناة 
د فى القاموی الحثى كثرى قشور التمر ٠‏ وقال , الحتى کغنی سويق المقل ومتاع الزبيل 
أوعرقه و ثفل التمر و قشوره انتهى . و لعل المراد به النبیذ المتخذ من قشود التمر 
و شبهها . 

أقول : ومما ذکره الفيروز آبادی فى معانى الحتى بالتاء المثناة ' قشر الشهد , و 
قال : الحاتى كثير الشرب ' فلمله النبيذ المتخذ من قشر الشهد ؛ والشهد : الصقر آعنی 
شيرج التمر ٠‏ والظاهر عندی أن الخنثى بالخاء والنون والثاء المثلثة يعنىالخمرالمكسر 
بالماء الملين به كما نَل عن الخليفة الثانى أنه كان يشريه . 

(۱) فى الاصل دمز ین وهو سهو . 

(۲) الاعراف ص ۱۹۵۹ . 

(۳) القلم : ۴ . 

(۴)الحشر : ۷. 

(۶-۵) بصاگر الدرجات ص ۳۷۸ ٠‏ 


دجل, عن عبدالله ‏ عن أبي جعفر يي مثله (۱). 

ير : عن آحد بن غّدء عن عد بنإسماعيل » عن عل بن عذافر, عنعبدالله بن 
سنان » عن بعض أ صا بنا ١‏ عن أبي جعفر ع مثله (۲) . 

,بر : عن ابن هاشم , عن عمرو بن عثمان ۰ عن عل بن عدافر , عن رحلمن 
اخواننا . عن أبى جعفر طبهم مثله (۳) . 

ير : عن ابن هاشم ' عن يحيى بن أبيعمر ان ٠‏ عن يونس » عن إبرأهيم بن 
عبدالحمید ؛ عن أبي بصير: عن أبيعبدالله 20 مثله )٤(‏ . 

اقول : تمام تلك الا خبار نيباب التفويض(ه). 

6 سن : عن ابه ٠‏ عن ابن أبي عمير » عن هشام و عن أبي عمر العجنمي 
قال : قال أبو عبدالله کل : یا أبا عمر تسعة أعشار الدين فى التقيتة , ولادين 
لمن لا تقة له , والتقية في کل" شيء إلا في شرب النبیف »و المسح على 
الخفين (د) . 

۶ - ضا : اعلم أن" کل" صنف من صنوف الا شربة اني لا تغیر العقل 
شرب الكثير منها لا باس به ؛ سوی الفقناع فانّه منه‌وص عليه اغير هذه العلّة , و 
کل“ شراب یتفیر العقل منه كثيره و قلبله حرام » أعاذنا الله ويا کم منها (۷). 

۷ - ضا : قال النبى لش الخمرحرام بعینه , والمسکر من کل شراب 
فما آسکر کثیره فقلیله حرام ' و لبا خمسة آسامي : فالعصير من الکرم " وهي 


(۱) بصاثر الدرجات ص ۳۸۰ . 

(۳-۲) المصدر ص ۳۸۲ . 

(۴) ؛صاثر الدرجات ص ۳۸۳ , 

(۵) داجع کتاب الامامة ج ۲۵ص ۳۲۸ ۳۵۰ . 
(؟) المحاسن : ۲۵۹ . 

(۷) کتساب التلیف الممروف بفقهالرضا : ۳۲ ۰ 


وما ممه ون عسوو م وو ند دوو نون وو ماسوو موه ووس وه ووه اه عه موس سوسس مد يوس ويم يونين نو مم م سمل م ودج و م مد ممح هس هد نا ما ۰ 


الخمرة الملعونة , و وی ۳ ا 0 30 من ال مها رة افير 
وغيره .و النبيد من التمر (۱) . 

۸ - شی : عن السکوني ؛ عن جعفر بن عل » عن أبيه هم قال :السکر 
من الکناگر (۲) . 

4 - کش : وجدت في کناب عل بن نعیم الشاذاني بخطه حد ني حعفر 
ابن ت المدائئي , عن موسی بن القاسم البجلي" " عن حنان بن سدير ؛ عن أبي 
نجران قال : قلت لا بي عبدالل ت : إن" لي قرابة يحبكم إلا" أنه يشر بهذا 
اليين »فال خان و أو تحران هو الذي كان يفوت اليد عن أنه کی 
عن نهسه . 

قال : فقال أبوءبدالله بلي : فل كان بسکر؟ فقال : قلت : اي واللاجعات 
فداك , انه لیسکر ١‏ فقال : فيترك الصلاة ؟ قال : دیما قال للجارية : صلیت" 
البارحة ؟ فر يما قالت : نعم قد صليت ثلاث مس ات , و دبما قال للجادية : صلیت 
البارحة العتمة ؟ فتقول : لاواله ماصلیت, ولقد ایقظناك وحمدنا بك . 

فامسك أبوعبدالله ی يده على جبہته طویلا ثم" نحتی يده ثم" قال : قل 
له: بش که ؛ فان زلت به قدم فان" له قدماً ارتا بمود ا أهل| لمت (۳). 

۰ - کتاب الدلائل للطبری : | عن القاضي أبى افرح المعافا, عنإسحاق 
ابن عد بن على ؛ عن أحمد بن الحسن المقري" , عن عد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن موسی ؛ عن‌عمي أبيه : الحسین وعلي" ابني موسی؛ عن أبيهما , عن أبيه جعفر 
ابن عد » عن آبائه , عن فاطمة کال قالت : قال رسول الله ید : يا حبيبة أبيها 
کل مسكر حرام و کل" مسكر خمر (4) |. 





. ۳۸ فقه الرضا ص‎ )١( 

(۲) تفسيرالءياشى ج ١‏ ص ۲۳۸ . 

(۳) رجال الکشی ص ۲۷۲ . 

(۴) دلائل الطبری ص ۳ ومابين الملامتین ساقط من‌الاصل آضنناه من مجلدالرابع 
عشر من بحارالانواد ص ۹۱۲ . 


( باب ) 
© « ( العصیر من العنب والزبيب) » © 

١‏ ب :عن على" , عن أخيه #& قال : سألته عن الزبیب هل یصلح أن 
«طبخ حتی يخر جطعمه ' ثم" يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتتی يذهب ثلثاه ويبقىالثلث 
م يرفع فيشرب منه السئة ؟ قال : لاباس ٠ )١(‏ 

قال : و سألته عن دجل يصلي للقبلة لا يوثق به ء أتى بشراب فزعم أنه 
على الثلث أيحل”* شر به ؟ قال : لا یسدثق الا أن يكون مسلماً عارفاً (۲) . 

۳ - ع : عن أبيه , عن عل العطار » عن سهل » عن ابن‌محبوب » عن حا لد 
ابنجرير » عن أبي الربيع الشامي » عن أبي عبدالل ي قال: (۳) إن آدم امنا 
هبط من الجنة اشتهی من ثمارها , فأنزل الله تبارك و تعالى عليه قضیبن من عاب 
وفرسمما . 

فلا آورقا و أثمرا و بلغا جاء إبليس فحاط عليبما حائطا فقال له آدم : 
مالك يا ملعون ؟ فقال له إبليس : نما لى . فقال : کذبت ؛ فرضيا بينهها بروح 
القدس' فلا انتبيا إليه فقص* آدم قصننه. فاخذ روح القدس شیثاً من نادفرمی يها 
عليهها فالتهبت في أغصانهما حنى ظن" آدم أنّه لم يبق منهما شىء إلا" احترق » و 
نان إبليس مثل ذلك . 

قال : فدخلت النار حيث دخلت » و قد ذهب منمما ثلثاهما ٠‏ و بقي الثلث 


)١(‏ قربالاسناد : ۱۵۴ ط نجف و١١‏ ط حجر. 

(۲) قرب الاسناد ص ۱۱۶ ط حجر . 

(؟) دواء الکلینی فى الكافى ج ۶ س ۳۹۳ و زادهنا : سألت آنا عبدالله (ع) عن 
أصل الخمر كيف كان بده حلالها دحرامها ؛ و متى اتخذ الخمر ؛ فقال الخ . 


فقال الروح : ما ماذهب منهما فحظ؛ ابلیس لعنه الله . وما بتی‌فلك يا آدم (۱). 

۳ ب ع : بالاسناد إلى وهب قال : امنا خرح‌نوح ليخي من السفينة ,غرس 
قضباناً كانت معه في السفيئة من النخيل و الاعناب ؛ و سائر الثمسار ؛ فاطعمت هن 
ساعتها , وكانت معه حبلة العنب » وکانت آخر شيء | خرج حبلةالعنب , فلم يجدها 
نوح , و كان إبليس قد أخذها فخباها, فنپض نوح ج لیدخل السفينة ليلتمسها 
فقال له الملك الذي معه: اجلس يا نبي الله ستؤتى بها فجلس نوح ج . 

فقال له الماك : ان" لك فيها شريكاً في عصيرها فاحسن مشار كته , قال : 

نعم له السبع . ولي ستة أسباع . قال له الملك : أحسن ! فأنت محسن , قال نوح 
عليه السام : لد السدس ولي <مسة 2 أسداس , قال له الملك : أحسن فانت محسن! 
قال نوح ب : له الخمس ولىالا ربعة الا خماس , قال له الملك : أ 
محسن ! فال نوح ي : له الربع ولي ثألاثة أدياع . قال له الملك : أحسن 
فأنت محسن ! قال : فله الاصف ولي النصف , قال له الملك : آحسن فانت محسن › 
قال عب : لي الثلث وله الثلثان؛ فرضي, فماكان فوق ااثلث من‌طبخها فلا بليس و 
هو لحظه (۲) و ما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح تب وهو احظه ,و ذلك 
الحلال الطب ليشرب منه (۳) . 

م ع :عن البمداني عن على » عن أبيه . عن ابن مس اد » عن يونس 
عن العلا , عن عل ٠‏ عن أبي عبدالله بي قال :كان أبي يقول : ان" نوحاً حين مس 
بالفرس‌کان إبليس إلى جانبه , فلمتا آداد أن يغرس العنب ؛ قال : هذه الشجرةلي 
فقال له نوح عم : کذبت فقال إبليس فمالي منها ؟ قال نوح : لك الثلثان 


2 1۳ دت 


(۱) علل الشرايع ج ۲ ص ۱۶۲ . 
(۲) و هو حظه خ, و کون الثلئين حظ ابليس لان عصير العنب بعد الغلیان يحرم 
مالم يذهب ثلثاء . ذالثلثان حظه و أيضاً قبل ذهاب الثلثين ان بقی يصير خمرا مسكراً. 


(۳) علل الشرايع ج ۲ ص ۱۳۳ . 


بوه و هو و ومس و و و نو و وم ون نو و و د و و و و و وه 0 او و ویو ور و ات و ون و و و و 6 و و و و و و و و و و و و تن و وا و و و و او و 5 


فمن هناك طاب الطلاء (۱) على الثلث (۲) . 

و ضا : اعلم آن" أصل الخمر من الكرم ' إذا أصابته النار أوغلىمن غير 
أن تصييه الذار فبو خمر ؛ ولایحل" شربه الا" أنيذهب ثاثاه على النار , و بقي ثلثه 
وان و دن غير أن تصیه النار تدعه حتی «صمر خا" من داتەمن غير أن يلقى 
فيه شيء , فان تفیتر بعد ذلك و صار خمراً فلا بای أن تطرح فيه | ملحأ ] أوغيره 
حتى يتحوال خلا (۳) . 

و - سر :من كتاب المسائل من مسائل صل بن علي بن عيسى : حد ثنا 
چ بن أحمد بن عد بن زياد وموسى بن عد بن علي قال : كتبت إلى أبي الحسن 
علیه‌السلام : حعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم » وریما جعل فيه العصير 
من العنب , و نما هو لحم يطبخ به , وقد دوي علهم في العصير أنه إذا جعل على 
الناد لم يشرب حتتى يذهب ثلثاء ویبقی ثُلئْه , و آن" الذي يجعلفي القدر من‌العصیر 
بتلك المنزلة , وقد اجتنيوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك . 


(۱) الطلا ‏ بالكسر ‏ ماطبخ من عصير العنب ویقال له «مییختج» یعنی «می‌پخته» 
الفارسية ‏ ولایجوز شربها الا بان يذهب ثلثاء لاأقل», حثی لوزاد الطلا علی الثلث اوقية 
فهو حرام . وقال فی‌النهاية فى حديث علی‌علیه‌السلام آنه‌کان يرزقهم الطلا , الطلابالکسر 
والمد ااشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب, وأصله القطران الخاثرالذی تطلی به 
الابل , ومنه الحدیث دان أول مایکفی الاسلام كما یکفی‌الاناء » ف ىالشراب يقال له الطلاء» 
وهذا نحوالحدیث الاخر : «سیشرب اناس من امتى الخمر يسمو نها بفیراسمها » يريد انهم 
رون النبيذ السك المطبوع و وها طلا تدرا ون ان موه مرا هام الذي 
فى حديث على علیه‌السلام فليس من الخمر فى شىء ١‏ انما هو الرب الحلال . 

أقول : يأتى تحت الرقم ۷ مابدل على أنهكان يطءمهم الطلاء بعد ذهاب الثلثين . 

(۲) عللالشرائم ج ۲ ص ۱۶۳ . 

(؟) فقّه الرضا ص ۳۸ . 


A۸۹ ۷۹ 0‏ = باب العصس من العنب والز پیت ۷۷ ات 





فکنب بخطّه : لا باس بذلك (۱) . 

۷ - کتاب صفين : لنصر بن مزاحم [ قال : کتب أمير المؤمنين يهم إلى 
الا سود دن قطنة ۰ و اطبح للمسلمن قيلاك من الطلاء ما يذهب لاه ۰ 2 يبقى 
ثلثه . | (۲) . 

۸ - کتاب زیدالنرسی : | قال تن ۳ عمد الله 2 عن الز بب يدق“ 
ویلقی في القدد . ثم يصب عليه الاء , و يوقد تحنه ؟ فقال : لا تا کله‌حتی يذهب 
الثلثان ویبقی الثلث , فان" الثّار قد أصابته . قلت : فالزبیب كما هو یلقی في 
القدر ویص؛" عل 2 يطبخ د یصسی Af‏ الماء ٩‏ فقال : كذلك دو سواء 0 ادا ادت 
الحلاوة إلى الماء وصاد حلواً بمنزلة العصیر ثم" نش من غير أن تصیبه النار فقد 
حرم . وكذلك إذا أصابه الناد فاغلاه فقد فسد | (۳) . 


)١(‏ السرائر ص ۴۷۵ ط الاول . قال قدس سره: تدل الرواية على أنه اذا صب 
المسير فى الماء وغلا الجميع لايحرم ٠‏ ولايشترط فى حله ذهاب الثلثين ‏ و ام أر قائلا به 
من الاصحاب انتهى . 

أقول: قد وجه بأن يكون الماء ضمفىالعصير ثم يغلى حتى يبةى‌الئلك من الجمیع . 

وقد وجه أيضاً بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سبباً للتخمير الذى يحرم 
العسير' فان التخمير انمايكون بغليانه بالطبع شيئاً فشيئاً أوبالنار القليل الحرارة كالشمس 
فیتلی بحاله و يتخمر و يصير حراماً . فحینثذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير فى قدر 
اللحم و يغلى شديداً كما ,طبخ اللحم ثم يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتى لایفلی بعد ذلك 
بنفسه و يتخمر . 

(۲) مابين العلامتين أضفناء من البحار ج ۱۴ ص ٩۱۷‏ ط الکمبانی . 

(۳) مابين| لعلامئين زيادة من ج۱۴ ص۱۷٩‏ لط الکمبانی دفی‌الاصل هکذا [ کتاب- 


۹۰ 
ه (( باب )) » 
» و ( أحكام الخمر و انقلابیا ) > » 

-١‏ ب :عن على" ٠‏ عن أخيه ج قال : سألته‌عن الخ‌ریکونو له خمراً 
ثم" يصير خلا , يۇ کل ؟ قال : إذا ذهب سکره فلا بأس به (۱) ٠‏ 

۴ _ ن : بالا سانيد الثلاثة عن الرضا . عن آبائه وخ قال : قال أمير ‏ 
الومنن تت : کلوا خل" الخمر ٠‏ فانه يقتل الديدان في البطن , وقال : کلواخل" 
الخمر ما انفسد و لا تاکلوا ما آفسدتموه آنتم (۲) . 

۳ - ضا : إن صب في الخمر خل لم يحل" أكله حتلى تذحب عليه أيام 
وتصير خلا ۰ ثم" أ کل بعد ذلك (۴) . 


ج زید الزراد وزیدالنرسی] ولمله كان [زیدالزراد أو زیدالثرسی] دالتردید من‌الکاتب 
حیث کان يريد نقل الاحادیث من ج ۱۴ وكان فيه لفظ [ کتاب] فقّط , فاحتمل النقل من 
حدهمافر دد حتی‌بر اجم بعدذلك ويكتب. نعم فی‌محکیالجواهروطهارة الشیخ نسبة الحدیث 
الى الکتاین . 

قال العلامة النورى ره فى المستدرك ج ۳ ص ۱۳۵ بمد نقل الحديث : هكذا 
متن الخبر فى نسختين من الاصل و کذا نقله المجلسى فيما عندنا من نم البحار دنقله فى 
المستند عنه ٠‏ ولكن فى كتاب‌الطهارة للشيخ الاعظم تبماً للجواهر اقا مقنه هكذا .. . الى 
أن قال: ولايخفى ما فىالمتنالذى ساقاه من‌التحریف والتسحيف والزيادة وكذا نسبته الى 
الزراد - یمنی فیالجواهر- فلاحظ . 

(۱) قرب الاسناد ص ۱۱۶ ط حجر و ص ۱۵۵ ط نجف ٠‏ 

(۲) عیون الاخبار ج ۲ ص ۲۰ . 

(۳) فقّه الرضا : ۳۸ . 


-۱۷۹- ياب أحكام ا لحمرو انقابها‎ 6 a 


۴- سر : من جامع البزنطى , عن أبي بصير » عن آبی عبدالله 87 أنه 
سكل عن الخمر یعالج باللح و غیره لیحوال خلاً ؟ فال : لا بأس بمعالجتها , 
قلت : فاني عالجتپا فطبنت رأسها ثم* كشفت عنما فنظرت إليها قبل الوقت آوبعده 
فوجدتها خمراً , أيحل*لى إمساكبا ؟ فقال : لا باس بذلك » إنّماإرادتك آن‌یتحوال 
الخمر خلاً فليس إرادتك الفساد (۱) . 


(۱) السرائر س ۷ وقد مر فى الباب السابق تحت الرقم : ۵ ۰ أن العصیر ان‌نش 
من غير أن تصیبه النار فدعه حتی يصير خلا فى ذاته من غير أن یلقی فيه شیء فان تغير 


,مد ذلك وصار خمرا فلابًی آن تطرح فيه تلا آوغیره حتى يتحول حلا . 


۹۱ 


((( باب ) )) 
+ « ( السر قة و الغلول و حدهما ) » * 
الايات: آل عمران : «و ما كان لنبي' أن یغل" و من يغلل أت بما غل" 
يوم القيامة ثم" توفی کل" نفس ها کسبت وهم لا يظلمون (۱) . 


(۱) آلعمران: ۱۶۱أْقول: قرأ ابن كثيرواً بوعمرو مع عاصم «آن‌یفل» -بفتح‌الیاء وضم 
النين ‏ والمعنی ماکان له أن يخون فى الفنيمة و الباقون بصم الياه و فتح الغین والمعنی 
ماکان له أن ینس الى الخيانة لان باب الافعال قد یجیه للاسبة فمعنی آغله : نسبه 
الى الخيانة . 

روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنها نزات فى قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من 
المغنم قال بعضهم : لعل النبى صلىالله عليه وآله أخذها ‏ فا نزل اله وماكان لنبى أنيغل, 
أى وماكانالله لیجمل نبياً غالا , وعن ابن‌عبای أن ممناء ماکان لنبى أن یقسم لطائفة من 
المسلمين ويترك طائفة ويجور فى القسمة , ولكن يقسم بالعدل ويأخذ فيه بأمرالله ويحكم 
بما أنزل الله عزوجل . 

وقدكان ابن عباس ينكرعلى من يقره قراءة ابن مسعود أن يفل بضم الياء وفتح 
الغفين ‏ ویقول: كيف لايكون له أن يغل وقدكان له أن یفتل , وا [الله « ويقتلون الا نبياء 
بفیرحق» ولکن المنافقين اتهموا النبى (ص) فى شىء من الفنيمة فأنزل الله « وما كان لنبى 
أن يغل» . 

و نقل عن متاتل أنها نزلت فى غنائم احد حين ترك الرماة المركز طلباً للغثيمة 


و وا (و ا نخ<شی أن ول رول الله (ص) دمن خذ ا فهو أ ولأ يقسم كما لم يقسم دوم رز سس» 


المائدة : و السارق و السارقة فاقطموا أيدييما حزاء بما كسيا تالا من 


ج ووقعوا فی‌الفناگم . فقال رسو[الله صلىالله عليه و آله : أظناتم أنانفل ولانقدم لکم ؟ 
فأ نزات الاية . 

واختار ابن هشام و أبن اسحاق فى السيرة ج ۲ ص ۱۱۷ أن معنی الفلول الاکتتام 
وفال : أى ماکان لنبی أن یکتم النای مابمثه الله به الیهم عن رهية من الناس ولا رغبة و 
من یفعل ذلك يات يومالقيامة به ثم یجزی بكسيه . 

والظاهر بقرينة عموم قوله دومن يغلل يات بما غليوم القيامة » وأنه لايناسباكتتام 
الوحى أن المراد بالقلول هوالخيانة والاختلاس بأن يأخذ الرجل شیثاً من المغثم ويدسه 
تحت ثيابه كمأ نص عليه الراغب . 

وقوله «ما کان لنبى أن يغل» ليس بوهم أنه (ص) كان بصدد ذلك فنهاء الله عزوجل 
حتى یووال فىمعنى| لكلمة تارة وفى قراءتها تارة اخرى ٠‏ بل المراد نفى الشأنية کماتری 
ذلك فىساءرالايات المصدرة بلفظ «ما کان» . 

قال عزوجل : «وماکان الله ليضيع ایمانکم» البقرة : ۱۴۳ دماكان لبش رنيو تیه 
لله الكتاب والحكم والنبوة ثم یقول للناس‌کونوا عباداً لى من دونالله» آل عمران : ۷۶ 
دوماكان لنفس أن تموت الا باذنالله»آل عمران : ۱۴۵ « وماکان لموٌهن أن یقتل‌مومناً» 
النساء : ٩۲‏ «ما کان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين» براءة ۱۱۳ دماكان 
لرسول أن يأتى بآية الاباذن الله» الرعد , ۳۸ دماكان لله أن یتخذ من ولد» الكهف: ۳۵ 
الى غيرذلك من الايات المشابهة فكلها خطاب لامسلمین ؛ يعلمهم أن ليس الشأن كماتوهموا 
وقد أخطأوا حيث ظنوا أن ذلك جائز . 

فمعنى الاية : ماکان من شأن نبى من الانبياء فيما سبق كيف بنبيكم محمد و هو 
خاتم الانبياء ‏ أن يغل من الفنائم ؛ فلاتظنوا به ذلك , واعلموا أن من يغلل .أت بماغل 
يوم القيامة ثم یوفی‌هومم كل نفس ما كسب وهم لایظلمون, فلاتغلوا نتم فی‌الفنيمة وتقولوا 
أن ذلك جائز لكل أحد حتى للنبى (س) . 

روى آن‌النبی(ص) كان يأ مر فینادی فىالناس « ردوالخيط والمخيط فان‌النلولسه 


]۱ و ب وا‎ FT EY Tg 
. )۱( غغور رحيم‎ 

أقول : قد مضى بعض الا خباد في ,اب الزنا و شرب الخمر وباب 
الخيانة . 

١‏ - ل :قال أبوعبدالله ج : جرت في صفوان بن أميّة الجمحي ثلاث 
من السذن: استعار منه رسو لالله يميق سبعين درعاً حطمية (؟) فقال : آغصباً يا ل؟ 
قال: بل عارية مود“ اة , فقال : يارسو ل الله اقب ل هجر تي؟ فقال النبي' تللق : لاهجرة 
بعد الفتح . 

و کان راقداً فى مسجد رسول الله ود ودف زاسة رداوه فحر ج سول 
فجاء وقد سرق رداژه , فقال : منذهب بردائي؟ وخرح في طلبه فوجده في يدرجل 
فرفعه إلى النبي" مذي فقال : اقطعوا يده . فقال : أتقطع يده من أجل ردائي 
يا رسول الله ؟ فأنا آهبه له فقال کید : ألا" كان هذا قبل أن تأتيني به ؟ فقطعت 
يده (؟) . 

؟ ان : عن أبيه , عن أحد بن إدديس » عن الا شعری" , عن اليقطيني" 
رفعه إلى الرءضا ي قال : لا يزال العيد يسرق حتتی|ذا استوى دية بده » أظبره 
اله عليه (4) . 


6-۳ : عن أبيه ؛ عن على + عن أبيه ٠‏ عن ابن ابي عمير . عن بعض 


ج عاروشنار يومالةيامة» فجاء رجل بكبة من مغزل شعر فقال: انى أخذتهالاخيط بردعة 
بعيرى. فقال النبى (ص) آما نسيبى منها فهو لك " فقالالر جل أما ادا بلغ الامر هذا المبلغ 
(۱) المائدة : ۳۸ . 
(؟) تنسب الی‌حطمة بن محارب كان يعمل الدروع, أوهى التى تکسرالسیوف . أو 
الثقيلة العريطة . 
(؟) الخصال ج ۱ ص ٩۰‏ . 
(؟) عیون الاخبار ج ۱ ص ۲۸۹ . 


أصحابه " عن أبي عبدالله بإب قال : لا بقطع الا جیر و اليف إذا سرقا لا هما 
مو مان (۱) . 

۴ - ع :عن ابن الولید ' عن ااصفاد ؛ عن ابن عیسی ٠‏ عن سماعة قال : 
سألته عن رجل‌استأجر أجيراً فاخذ الاأجيرمتاعهفسرقه , فقال: هوهو تمن › ثم“قال: 
الا جير و الضف أميئان , ليس يقع عليهما حد" السرقة (؟) . 

۵ -ع : :عن ابن المت و ككل , عن السعد | بادي » عن البرقی ١‏ عن ابن 
محبوب ؛ عن ابن رئاب ؛ عن عد بن هس ٠‏ عن أبِي جعفر يم قال : ! لضيف إذا 

سرق أم يقطع ' وإنأضاف الضف نا فسرق فطع ضيف ال یف (۳) . 

۶ - ع کف كلم عن تعد عن أجد و عبدالله ابني عل بن عيسى , ٠‏ عن 
ابن أبي عمير ' عن حمناد . عن الحلبی" ٠‏ عن آبي عبدالل ت قال فى دجل 
استأجر أحيراً فأقعده على متاعه فسرقه , قال : هوموٌ تمن . 

و قال في رجل أتى دجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و 
کذا. فأعطاه وصد"قه » قال : فلقى صاحبه فقال له : إن" رسو لك أتاني فبعثت معه 
بكذا وكذا , فقال : ما أرسلته إليك , وها آتاني بشيء , و زعم الر “سول آنه قد 
أرسله و قد دفعه إليه » قال : إن وجد عليه بيئّنة أنه لم يرسله قطعت يده ( و معنى 
ذلك أن يكون ال “سول قد أقرة رة أنه لم يرسله ) ون لم يجد بينة فيمينه بالله 
ماأرسلت ويستوفيالا'خر من الرسول! امال , قال: أرأيت إن ذعم آنه|نما حمله‌علی 
ذلك الحاجة , قال: يقطعلا له سرق مالالرجل (4). 

. ۲۲۲ المصدرنفسه ص‎ )۳-۲۱  . ۲۲۲ عللالشرايع ج ۲ ص‎ )١( 

(۴) عللالشرايع ج ۲ ص ۰۲۲۳ وقالالمؤلف ره فىشرحالكافى ج۷ ص۲۲۷: لعله 
من كلام الكلينى ‏ ره أدخله بين الخبر لتصحیح شهادة النفى وهوغیرمنحهر فيما ذکره اذ 
يمكن أن يكون ادعى رسالة فى وقت محصوريمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذکره 
علىسبيل التمثيل؛ أقول: بل هو من کلام أحدالرواة بقرينة هذا الحديث . مع أن الفقیه 
والتهذيبين خالعنه ؛ علىأن السحیح من لفظ الحديث أن يوخرقولالراوى هذا عن کلام 


الامام «وان يجدبينة» الخ ویکون‌مراد الراوى أن يمينه علىعدمالارسال انما یفید اذاكان 
آقر مر "5 فیکون القطع شاعد- وهو اور ار نفسه مرة ‏ ویمین . 


> تا و رها وت ار 
عن الحسن بن سعيد , عن النضر و عل بن خالد ‏ عن ابن ابي عمير جمیعاً . عن 
هشام بن سالم , عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ی عن رجل سرق 
سرقة فكافر عنها (۱) فضرب فجاء بها بعينها هليجب عليهالقطع ؟ قال : نعم » ولكن 
لواعترف ولم يجيء بالسرقة ام تقطع يده , لا نه اعترف على العذاب (۲) . 

هه ب : عن على" عن أخبه تي قال : سألته عن حد" مايقطع فيه الستارق 
قال : قال أميرالمؤمنين ت : بيضْة حديد بدرهمين أو ثلاثة (۳) . 

4 - ب : عن البز از , عن أب يالبختري؛ عن أب جعفر» عن أبيه له قال : 
لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه )٤(‏ . 

٠٠‏ -ع : عن أبيه , عن سعد , عن أبن عیسی عن الحسین بن سعيد » عن 
فضالة , عن موسی بن بكر . عن على بن سعيد قال : سالت أبا عبدالله ل عن 
دجل اكترى حماداً ثم" أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم وبا أونوبين 
و ترك الحمار , قال يرد الحمار إلى صاحبه , و يتبع الذي ذهب بالثوبين , وليس 
عليه قطع إنما هي خيانة (ه) . 

١‏ ع : عن ابن ا متو كل عن الحميري ؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن‌محبوب 
عن ابن سنان , عن أبي عبدالله 2 فى دحل أشل" البدالیمنی؛ أوأشل" الشمالسرق 
قال : تقطع يده اليمنى على کل" حال (5) . 

4# ع : بهذا لاسناد , عن ابن محبوب » عن العلا ؛ عن ع و ابن رئاب 


. فى نسخة الكافى ج ۷ ص ۲۲۳ «قكابرعنهاء‎ )١ 
. ۲۲۲ عل لالشرايع ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) قرب الاسناد ص ۱۱۲ ط حجر ص ۱۴۹ ط نجف ۰ 
(۴) قرب الاسناد ص ٩۳‏ ط نجف . 

(۵) علل‌الشرائم ج ۲ ص ۲۲۴ . 

(۶) المصدر ج ۲ ص ۲۲۴. 


عن زرارة ججميعاً » عن أبي حعفر 26 ف‌رجل أشل" الیمنی‌درق قال : تقطع یمینه 
شلا"ء كانت أوصحيحة , فان عاد فسرق قطعت دحله الیسری » فان عادخلد فيالسجن 
وأجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين؛ يكف عن الناس شه )١(‏ . 

۳- ع : عن ابن الوليد , عناب نأبان , عن الحسين بنسعيد » عن‌النضر» عن 
ابن‌هید» عنابن‌قیس. عن أ بى جعفر ل قال: قضى أمير لمؤمنين تا في السارق إذا 
سرق قطعت يمينه و إذا سرق مرءة | خری‌قطعت رجله اليسرى , ثم" إذا سرقميةة 
اأخرى سجنه و تركت رجله الیمنی يمشى عليها إلى الغائط » و يده اليسرى يأ کل 
با » ويستنجي بها . 

وقال : إني أستحي منالله عز"وجل" أن آتر که لاينتفع بشيء ولکن أسجنه 
حتى يموت فى السجن . 

و قال 2۲ : ما قطع عل ا من سارق بعد يده و رحله (؟) . 

۴- ع : بهذا الاسناد . عن الحسين بن سعيد , عن فضالة , عن آبان بن 
عثمان' عن زدارة . عن آبي‌جعفر ت قال :كان أمير ا ل مۇم نين ي لايزيد على قطع 
اليد والر "جل ؛ ويقول: إنّى لااستحي من دبي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو 
یتطیتر به . 

قال : و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : أستودعه السجن 
و اغنى عن الناس شر ٌه (۳). 9 

۵ - ع : بهذا الاسناد . عن الحسين ؛ عن النضر . عن القاسم بن سلیمان 
عن عبد الله بن ررارة قال : سالت أ عمد الله 225 هل كان على يخس أحدا من 
أهل الحدود ؟ فقال : لا , الا السارق قانه كان يحبسه في الثالثة بعد م-ا يقطع 


. ۲۲۴ عل لالشرايع ج ۲ ص‎ )١( 
۰۲۲۳ و؟) عللالشرائم ج ۲ ص‎ ۲( 


يده و رجله (۱) . 

۶ - ع : عن ابن ااولید , عن الصتفار . عن ابن معروف » عن علي بن 
مپزیاد . عن الحسن بن سد عن عثمان: بن عسي , عن سماعة قال : سالته عن 
السادق وقد قطع يده فقال : تقطع رحله بعدیده فان عاد حبس في السجن و أ ناق 
عليه من بت مال السلمن (۲) . 

۷ - ع : بهذا الاسناد . عن الحسین » عن صفوان , عن إسحاق ؛ عن أبي 
إبراهيم 2 قال : تقطع يد السارق و يترك |بهامه و صدر راحته , و تقطع رحله 
ويترك له عقبه :مشي عليها (۳) . 

۸ - ع : عن ابن الوليد , عن الصفاد » عن ابن معروف » عن علي بن 
ههزيار » عن الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عيسى » عن سماعة قال : قال أبو 
عبدالله تا : ا تى أمير المؤمنين بي برجال قدسرقوا فقطعأيديهم » فقال : إن" 
اآدي بان من أجساد كم قد يصل إلى الناد . فان تتوبوا تجروها, و إلا تتوبوا 
تجر كم )5( 

اع : عن أبيه , عن ل العطثار ؛ عن الا شعري" . عن أبان بن عل , 
عن أبيه , عن ابن المغيرة » عن السكوني , عن الصنادق » عن أبيه . عن على يالا 
قال : ليس على الط ار و المختلس قطع , لا نها دغادة معلنة » ولكن. يقطع من 
باخد و يخفى (ه) . 

۰ - ع :عن ماجيلويه . عن عمنه , عن البرقي » عن ابن محبوب ٠‏ عن 
عبداار حمن بن اجاج ٠‏ عن بكير بن أعين » عن أبي جعفر َي في رجل سرق 


(۲-۱) علل الشرائع ج ۲ ص ۲۲۳ . 

(۴-۳) المصدر نفسه ج ۲ ص ۲۲۴ . 

(۵) علل الشر الم ج ۲ ص ۲۳۰ . والدغارة والدغرة : آخذ الشیه اختلاهاً ۰ وفی 
الحدیث دلادفع ف ىالدغرة» قاله الجوهری . 
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فلم يقدرعليه ثم" سرق مرتة | خری فجاءت المينة فشهدوا عليه بالسرقة الا ولی و 
السرقة الا خيرة , قال : تقطع يده بالسرقة الأولى ؟ ولا تقطع رحله بالسرقة 
الا خرة . 

فقيل له : كيف تقطم يده بالسرقة الاولی و لا تقطع رجله بالسرقة 
الا خيرة ؟ فقال : لان* الشود شبدوا عليه بالسرقة الاولی والا خبرة حمیعاً في 
مقام واحد ؛ ولو أن“ الشرود شهدوا عليه بالسرقة الاأولى نم" آمسکوا حتی تقطع 
بده ' 2 شهدوا عليه بعد بالسرقة الا خبرة قطعت رحله المسری (۱). 

”١‏ - ٿو : عن أبيه " عن على ٠‏ عن أبيه 0 النوفلي . عن السکونی" ؛ 
عن الصادق , عن آبائه 6ال قال : قال رول الله يلقي : أدبع لا تدخل بیش 
واحدة مئون' إلا خرب ولم يعمر بالير كة : الخيانة ٠‏ و السرقة ,و شرت 
الحمر »د الزنا (۲) . 

۴۳ - و : عن أبيه , عن سعد ؛ عن عل بن عبدالجباد » عن ابن عميرة ۽ 
عن ابن حازم . عن أبي بصير » عن أبي عبدالله ي قال : مدمن الز نا والسرق 
والشرب ععابد وثن (") . 

۴ - ضا :لا يقطع السارق حتی يقر" "تین إذا لم يكن شهود .و اتي 
أمير المومنین ي بصبي" قدسرق فأمى بحك" أصابعه علی‌الحجر , حتلى خرج الدم 
ثم تى به ثانية و قد سرق فأمى بأصابعه فشرطت ۰ ام" أت به ثالثة و قد سرق 
فقطع أنامله . 

فاذا سرق العبد فعلى مولاء : ما يسأمه للحد , و اما يغرم عمنًا قام 
عليه الحد" فان أقر" العبد على نفسه بالسرق لميقطع ولم یغرم مولاه ‏ لا نه أقرء في 

. ۲۷۰ ۲۶۹ علل الشراكئمع ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ثواب الاعمال ص ۲۱۷ . 

(۳) ثواب الاعمال ص ۲۱۸ , 


مال غمرء (۱) . 

۴ - یج : روي أنة أدوداً ا دخل على على لقم فقال : یاأمیر اامومنین 
اني سرقت فطپر ني " فقال : لعلك سرقت من غير حرز , ونحنی رأسه عنه ٠‏ فقال: 
يا أمیرالمومنن سرقت من حرز فطپّرنی ' فقال ي : لعلك سرقت غير نصاب 
ونحی رأسه عنه . فقال: يا آمیرالومنن سرقت نصاباً . 

فلماأفر" ثلاث مس ات قطعه آمیرالم‌ومنن تلم فذهسوجعل یقول فا لطریق 
قطعنی آمیرالومنن ,و إمام المتثقين » وقائد الغر المحجنلن » و يعسوب الداین 
و سید الوصیین , وجعل یمدحه , فسمع ذلك منه الحسن و الحسين و قد استقبلاء 
فدخلا علی‌آمیر الوّمنن وقالار ينا أسوداًيمدحك فا لطريق فبعث أمير المومنين تال 
من أعاده إلىعنده , فقال له : قطعتك وأنت تمدحني ؟ فقال : ياأميرالمومنن ق 
نك طبترتنی وان" حبك من قلبي قد خالط لحمى و عظمی » فلو قطعتني إدباً 
إدبأ لما ذهب حبك من قلبي » فدعا له آمیرالمومنین يه و وضع المقطوع إلى 
موضعه فصح" وصاح كما كان (۲) . 

۵ - شا : روى ريد بنالحسن بن عيسى » عنأبي بكر بن ابيا ویس ان 
عبد الله بنسمعان؛ عنعبدالله بن‌علي بن لحسين 'عنأبيه. عن جده. عن آمیرالوّمنن 
عليه لسلام أنه كان يقطع یدالسادقالیمنی فيأو 'لسرقته. فان‌سرق ثانية قطع رجله 
الیسری‌فان سرق ثالثة خلده في السجن (۳). 

۶ - شى : في رواية سماعة . عن أبي عبدالل ي قال : إذا زنىالرجل 
يجلد , وينيفي للامام أن ينفيه من الا دضالني جلد بها إلىغيرهاسنة, و كذلك ينبغي 


(۱) فقه الرضا : ۴۲ . 

(۲) کتاب مختارالخرائج ص ۲۲۶ , ونقله فی‌المستدرك ج ۳ ص ۲۴۰ بوجهاً بسط 
من الخرائج نقمه . 

(۳) اراد المفید : ۲۵۰ باب ذکراخوة آبی‌جعفر الباقر علیه‌الملام . 


6 © © © © ©2069 2 و و وا و 6ه 5 ناه ون ماج هت تت © 65 55 06۵ نت تن دنت يوون اهمه :666695 25665656599966 نان وج هونو نون دن ننه 5 565555 5 5 265 665 56 6 6 6 56-66 206 نج نت ين و و و و و ون ۵ 0 و 9 


للر-یل إذا سرق وقطعت يده ٠ )١(‏ 

۷ - شی : عن حماد بن عيسى , عن بعض أصحابه , عن أبيعبدال كلق 
أنه سئل عن التیمم , فتلا هذه الا'ية « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديرما » (۲) 
و قال : «اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلىالمرافق» (۳) قال : فامسح على كفيك من 
حیث موضع القطع , قال : «وما كان ربك نسمأ» (6). 

قال: و كنب إلينا بود یذ کر عن ابن أبيعمير : عن إبراهيم بنعيدالحميد 
عن عامة أصحابه يرفعه إلى أميرالمؤمنين ج أنه كان إذا قطع السادق ترك 
الابهام والراحة, فقي لله : يا آمیرالومنن ب تر كت عامّة يده ؟ قال : فقالاهم: 
فان تاب فباي شىء يتوضتاً , لان الله يقول : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء بما كسبا تكلا من الله فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فان" الله غفور 
رحیم » (ه) . 

۸ - شی : عن زدادة , عن آبي جعفر ّي . عن رجل سرق فقطعت يده 
الیمنی ثم" سرق فقطعت رجلهاليسرى؛ ثم" سرق‌الثالثة. قال: كان امير الومنن يتل 
بخلده فى السجن" ويقول: إنىلا ستحي من ر ت آن‌آدعه بالاید ستاظف با" ولارحل 
يهشي بها إلى حاحته . 

قال : و كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل » و إذا قطع الر"جل قطعما 


دون الکعین , قال : و كان لا بری أن يعقل عن شىء من الحدود )٩(‏ . 


(۱) تسیر العیاشی ج ١‏ ص ۳۱۶ . 

(۲) المائدة : ۳۸ . 

(۳) المائدة : ب . 

(۴) مریم : ۶۴ . 

(۵) تفسيرالمياشى ج ۱ ص ۳۱۸ ۰ 

(۶) المصدرنف-ه ج۱ ص ۳۱۸ وفيه «آن ینفل» والعحیح ما فى المتن؛ يقال : . 


۹ - شى : عن سماعة , عن أبي عبدالله يهم أنه قال : إذا | خذ السارق 
فطع من وسط الكف , فان عاد قطعت رحله من‌وسط القدم ,فان عاد استود عا لسجن 
فان سرق في السجن فقتل (۱) . 

۰ - شى : عن السکونی, عن جعفر بن عد ليلم عن أبيه. عن على ج 
أنه أتي بسادق فقطع یده , ثم اوتي به مر اخری فقطع رجله الیسری , دم 
اوتي به ثالثة فقال : إذي لا ستحی من دبي أن لاأدع له بدا یا کل بها . ويشرب 
بها ' ويستنجي بها , ورحلا یمشی عليها » فجلده و استودعه السجن ' و أنفق عليه 
ەن بت المال (۲). 

۹ - شى : عن جمیل " عن بعض أصحابنا , عن أحدهما أنه ج قال : 
لا يقطع السارق حتی يقر بالسرقة تين » فان دجع ضمن السرقة ولم یقطع , 
دا ام يكن له شپود (۳) . 

۳ - شى : عن السكوني ۰ عن جعفر ۰ عن آبیه لام قال : لا یقطع إلا 
من نقب بيتأ او کسر قفلا )٤(‏ . 


۳ - شی : عن ررفان صاحب ابن أبي دواد (۵) و صديقه تقد , قال : 





ج عمل ءن‌فلان اذالزمته دية فأديتها عنه» فا لمر اد بالمقل عن |لحدالتزامالر جل‌عن‌غیره أن 
يحد عوضاً عنه » لکنه فى الفقیه ج ۴ ص ۴۶ من طبمته الحديثة «آن یعفی» , وهكذا نقله 
فى الوساگل . 

(۱) تفسير العیاشی ج ١‏ ص ۳۱۸ . 

(۴-۲) تفسبرالعیاشی ج ۱ ص ۳۱۹ . 

(۵) فىالمصدر «این بی‌داود» وهوسهو والصحیح ماأثبتناء فی‌الصلب , ودواد کنر اب 
دالرجل أحمدبن أبىدداد كان قاضياً ببنداد فى عهد المأمون والمعتصم والوائق‌والمتو کل 
وكان بینه وبينمحمد بنعبدا لملك الزيات وزیرالمعتصم والوائق عداوة ففلج فی‌سنة۲۳۳ 
دسخط عليهالمتو کل‌وعلی ولده أبىالوليد محمد بن‌آحمد ؛ و کان علی‌القضام , فا خذسه 


دجم ابن أبي دواد ذات يوم من عند المعتصم وهو مفتم . فقلت له في ذلك فقال : 
وددت اليوم نی قدمت منذ عشرين سنة , قال : قلتله : ولم ذاك ؟ قال : لماكان 
من هذا الاأسود آبي جعفر عد بن على" بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤٌمنِين , قال: 
قلت له : وكيف كان ذلك ؟ قال : إن سارقاً أقر “على تفه بالسرقة ۰ و سأل 
الخليفة تطبيرة باقامة الحد عليه . فجمع لذلك الفقبساء في مجلسه و قد أحضر 
تى بن علي" فسكلنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ؟ . 

قال : فقلت: منالكرسوع )١(‏ قال : وما الحجّة في ذلك وقال: قلت : لاان* 
اليد هي الا صابع و الکف إلى الكرسوع ,لقول الله في التیمتم «فامسحوا بوجوهکم 

و أيديكم » (۲) و انْفق معي على ذلك قوم . وقال آخرون : بل يجب القطع 
من الرفق . 

قال : و ما الدلیل على ذلك ؟ قالوا : لان الله لما قال : « و آیدیکم 
إلى المرافق» في الفسل دل" ذلك على أن حد" اليد هو المرفق . 

قال : فالتفت إلى عد بن علي" فقال : ما تقول في هذا يا آبا جعفر ؟ 
فقال : قدتكلم القوم فيه يا آمیرالومنین , قال : دعني مما تكلموا به , أي” شيء 
عندك ؟ قال : اعفني عن هذا يا أميرالموٌمئين , قال : أقسمت عليكبالله لما آخبرت 
بما عندك فيه , فقال يك : أمًا إذ آقسمت علی" بالله » [ني أقول : إنتهم أخطاوا 


. من بى الو ليد محمد بنأحمد مائة وعشري نألف دینار وجوهراً بأربعين ؟لف دينارمصادرة 
وسيره الى بنداد من سامراء ؛ وكانت وفاته فى ۲۴۰ الهجرية . 

وأءا زرقان صاحب ابن أبوىدواد فلعله ]بوجعفرالزیات المحدث . 

)١(‏ الكردوع : كعصفور : طرف الزند الذى يلى الخنصر الناتىء عند الرسع ؛ أو 
عظيم فى طرف الوظیف ممایلی الرسغ من وظيف الشاء و نحوها من غير الادميين . قاله 
الفيروزا بادى . 


(۲( ألما ئدة :¥ 


فيه السنة , فان القطع يجب أن یکون من مفصل اصول الا صابع فيترك 
الکف" 

قال : و ما الحجة فى ذلك ؟ قال : قول دسول الله تللم د السجود على سبعة 
أعضاء : الوجه , و اليدين ۳1 الر کبتن , والر"جلین , فاذاقطمت يده من الکرسوع 
آوالمرفق لم يبق له يد بسجد علیها ٠‏ و قال الله تبارك و تعالی : « و أن“ المساجد 
له (۱) يعني هذه الا عضاء السبعة التي يسجد علیپا د فلا تدعو | مع اه احداً » وما 
كان لله لمیقطع, قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمى بقطع يدالسارق من مفصل‌الا صابع 
دون الكف . 

قال ابن أبي دواد : قامت قيامتي و تمنیت أثي لم أك حي (۲) . 

۴ - قب : أبو على” بن داشد و غيره قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى 
أبي الحسن موسی 8 : مايقول العالم في رجل نبش قبر میت وقطع رأس الميّت 
و أخذ الكفن ؟ 

الجواب بخطّه : يقطع السارق لا خذ الكفن من وراء الحرز , و يلزم مائة 
دیناد لقطع رأس الميآت (۳) ٠‏ 

8" - ,بن : عن أ<مد بن ل ؛ عن السه‌ودي ١‏ عن معاوية بن عمار قال : 
قال أب عبدالله يم : يقطع من السادق أدبعة أصابع ويتركالاببام , ويقطعالرجل 
من المفصل ويترك العقب يطأعليه )٤(‏ . 

۶ - ين : عن أحمد بن عل ؛ عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا 





(۱) الجن : ۱۸ . 

(۲) تفسيرالعياشى ج ۱ ص ۳۱۹ ۳۲۰9 . 

(۳) مناقب ابن شهر آشوب ج ۴ س ۲٩۲‏ فى حديث طویل » و بعده « لانا جملناه 
بمنزلة الجنین فى بطن امه قبل أن ینفخ فيه الروح , فجعلنا فى النطفة عشرین ديناراً . 

(۴) داجع النوادر ذیل کتاب فقه‌الرضا ص ۷۷. 
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عبد الله يتم يقول : يقطع السارق ٤‏ کل" شيء يبلغ ا وهو ربع دینار 
إن كان سرق من بيت أوسوق أو غير ذلك , و الا شل" اليمينوالثمال متى سرقت 
قطعت‌له الیمنی على کل" الا حوال . 

قال : و يقطع من السارق الرجل بعدالید , فان عاد فلاقطع عليه , ولکنه 
یخلّد في السجن وينفق عليه من بيت الال (۱) . 

۷- ضا : قال أبي : و الصبي" متی سرق عفی عنه ميءة أو مرگتن .فان 
عاد قطع أسفل من ذلك . 

۸ - نيح : | في كلام له کک : و قد علمتم ان تقو الله ا رجم 
الز اني المحصن نم" صلی عليه نم" ورثثه أهله " وقتل القاتل و وراث میرائه أهله 
و قطع السادق وجند ااز اني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء ونكحاالمسلمات 
فأخذهم رسول الله يط بذنوبیم , وأقام حق" الله فیهم ٠‏ ولم یمنعهم سهمهم من 


الإسلام ولم يحرج أسماءهم من بين احله )۲( ۰ 


۱ راجع دیل كتاب فقه الرضا ص ۷۷۲ . 
العلامئن ا وط من الاعل ۰ 


-۱۹6- کتاب النواهي ۱ 3 ۳۹ 


۳ 
» ( باب ) ) « 
+ « ( حد المحارب واللص‌وجو از دفعهما ) » * 

الا بات : المائدة : . . . أنه من قتل نفساً بغير نفس أو وساد في الا دض 
الاية (۱) . 

و قال تعالی : ادا جزاء اآذین يحادبون الله و رسوله و سعون في الاادض 
فساداً أن یقتلوا أو يصلبوا أوتقطنم‌آيديرم وأدجلهم من خلاف أوينفوا من الا دض 
ذلك لهم خزي في الدأنيا ولمم في الاخرة عذاب عظیم (۲) ٠‏ 

٩‏ - فس : « انما حر اء الذین بحاد بون الله و دسوله و یسعون في الا دض 


فسادا » فانه حد ني این عن علي" إن حسان ۰ عن أبي حعفر رسمه وال : من‌حارب 

)١(‏ الاية فى سورة المائدة : ۳۲ هكذا ن أجل ذلك كتمنا على بفی‌اسر ائيل أنه 
من وت نما بغير نفس أوفساد فىالارض فك نما ل الناس كديفا ٠‏ ومن آحیاها فكانمااحياأ 
الناس جمیعا» وال على دنأ بر اهیم (فظ الا خاص ی بنیآسر ائيل ومعناه جاد فى الثاس 
كلهم 2 وقوله 0 ومن1<ياها وکا نما أحيا الناسجميماً € قال : دن آنقذ‌ها من حرق أوغرق 
آوهدم آوسبع أو کفله حفُی یسفن ی أو أخر جه من قفن الی‌غفی 6 وأفدل هن ذلك ان أ خر جه 
من ضلال الى هدی . 

أقول : ولعل الوجه فى قوله دمن أجل ذلك » والاية بعد قصة نيا ابفی آدم ۰ أنه 
قئلأ حد أبنية فىأولااخلقة. و لو لمیفتل لجری من‌صلیه خلق کثر مثل ماجری من و لده الا جر 
فا لدی فتل أخاه کا نه فتل هدا الجم الغفير من الناس . 

)0( المائدة : ۱۳۳ ۰ 3 دعده دالاالذين ا وا دعن قبلأن تقدر و | علیهم فاعلمو | أن الله 
مور رحیم » al‏ : ۳۴ . 


لله و خن المال وقتل كان عليه أن یقتل أويصلب . ومن حارب فقتل ولم يأخذ 
الال كان عله أن بقتل و لا رات ,و من حارب فاخد المال و ام يقتل كان علمة 
أن يقطع يده و رجله من خلاف , ومن حارب وام يأخذ المال ولم يقتل كان عليه 
أن ی 

ثم" استثنی عن "وجل "فقال:« إلا" لذین تابوا من‌قبل أن تقدروا عليهم » يعني 
يتوب من قبل أن ياخذه ین )۱) 

۴ب : عن اليقطيني .عن حماد بن عيسى ؛ عن الصادق ؛ عن أ به لام 
قال : قال على" ت02 : التقسم في الیل ديبة (۲) . 

۴ - ب : عن ابن ظریف » عن ابن علوان. عن جعفر ؛ عن أبيه له 
قال : قال على بي : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من لثم فأنا 
شريكه فيه (۳) . 

۴ ب :عن البن از ء عن آبي‌البختري » عن جعفر ؛ عن أبيه لام قال : 
إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و ما تملك ' فابدره بالضربة إن استطعت ۰ 
فان" اللص” محارب لله ولرسوله؛ فاقتلد فما تبعك فيه من شىء فبوعلى” )٤(‏ . 

ه -ب : عن على" ؛ عن أخيه تلم قال : سألته عنرجل شهر إلى صاحبه 
بالرمح والسکین , فقال : إنكان يلعب فلا بأس(ه). 

۶ - ل : فى خبر الا عمش عن الصادق ل قال : من قتل دون ماله 
فهو شيد » ولا يحل“ قتل أحد من الکفاز و اللصاب في دار النقة » الا" قاتل 


(۱) تفسيرالةمى ص ۱۵۵ . 

(۲) قرب الاسناد ص ٠١‏ وفى ط ص ۱۴ . 

(؟) فر بالاسناد ص ۴۶ ط حجر وص ۶۲ ط نجف . 
(۴) قرب الامناد ص ۷۴ ط حجر وص ٩۷‏ ط نجف . 


(۵) قرب‌الاسناد ص ۱۱۲ ط حجر . 
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أوساع في فساد , و ذلك إذا لم تخف على نفسك ولاعلى أصحابك (۱) . 

ن : فيداكتب الرضا 926 للمأمون مثله (؟) . 

به ل : الا ربعمائة قال أميرالمؤمنين عليه انلام : القتول دون ماله 
شيعت (۳) . 

۸ - ن : بالاأسانيد الثلاثة .عن الرضا ‏ عن آبائه اقلا قال : قال 
رسول الله و : ان" الله عن "و حل* سمغضص الرحل الذي يد حل عليه ی امه 
فلا بقائل (4) . 

صح : عن الردًا سیم ٠‏ عن اباك ماک مله (۵) . 

۹ - سن : عن یه ۰ عن ابن أبي مسر 1 عن أبان بن عدمان ۱ عن دحل؛عن 
الحلميء عن بي عمد الله 22 فال: قال‌آمیرالومنن سیم :. اللص* الارن فافتله , 
فماأصا بك ود مد ف عمقي )3 

۰ - ضا : من تخطی حر قوم چ قتله' و من اطلع في دار فوم 
رجم ؛ فان تنحنی فلا شيء عليه , فان وقف فعلیه آن يرجم , فان آعماه او شحه 
ود به له )۷( : 

۱ -- شی : عن غل بن مسلم ۱ عن أبي حعفر 22 فال : من شهر | لسلاح 
ف «صر من اللا دصار عقر اقتص مرف و نهي من تلك | لملدة > و هن شهر السلاح ی 


(۱) الخصال ج ۲ ص ۱۵۳ . 

(۲) عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۲۴ . 

(۳) الخصال ج ۲ ص ۱۵۵ فى حديث طويل . 
(۴) عیون الاخپار ج ۲ ص ۲۸ . 

(۵) صحيفة الرضاص ۴ . 

(۶) المحاسن ص ۳۶۰ . 

(۷) فعه اارضا عليه السلام ص ۴۲ . 


غير الا مصار فضرب و عقر و أخذ المال و لم یقتل فبو محادب . حزاوه جزاء 
المحارب » و أءره إلى الامام » إن ث-اء قتله و صلبه , و ن شاء قطع يده 
و رحله . 

قال : و إن حادب و قتل و أخذ الال فعلی الامام أن یقطم يده اليمين 
پالسرقة , ثم یدفعه إلى آولیاء القتول فیتبعو نه بالال ثم" یقتلونه . 

فقال له آبو عبيدة : أصلحك الله أدأيت إن عفا عنه آولیاء المقتول ؟ فقال 
أبوجعفر : إن عفواعنه فعلی‌الامام أن یقتله, لا نله قد حارس و قتل و سرق .فقال 
له أبوعبيدة: فان أداد أولياء القتول أن یأخذوا منه‌الدية ویدءو نه ألبمذلك ؟ قال: 
لاء عليه القتل )١(‏ . 

؟١-‏ شى : عن أبي صالح ؛ عن أبي عبدالل يهم قال : قدم على رسول ‏ 
الله يل قوم من بني‌ضبة | مرضى |فقال لهم دسول الله عرق : أقيموا عندي ؛ فاذا 
برئتم بعشتكمفي سر ية فقالوا:أخر جنا منالمدينة , فبعث بهم إلىإبل الصدقة يشر بون 
م نأبوالها و يأكلون من ألبانها ,«فلما برژا واشتد'وا قتلوا ثلاثة تفر كانوافي الابل 
وساقوا الابل . 

فبلغ دسو لاله یلا فبعث|لیمم علبا 022 وهمني واد قد تحییروا لیس‌بقدرون 
أن یخرجوا عنه قريب هن أرض الیمن . فاخذهم فجاء بهم إلى دسول الله با و 
نرلت عليه « | تما جزاء الذين یحادبون الله و دسوله » (۲) إلى قوله : « آوینفوا 
من الادض » فاختاد دسول الله یا قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف (۳) 


۴ - شى :عن أحمد بنالفضل الخاقاني من !ل دذین‌قال: قطعالطريق 


(۱) :فسر العیاشی ج۱ ص ۳۱۴ . 
(۲) المائدة : ۳۲۳ . 
(۳) تسیر المیاشی ج ۱ص ۲۴۱ ورواه فى الدعائم ج ۲ ص ۴۷۴ راجمه . 


-۱۹۸- کتاب التواهی ۳ 


بجلولا علي السابلة من الحجتاج (۱) و غيرهم .و أفلت الماع فبلغ الخبر 
المعتصم فکتب إلى عامل له کان سا : تأمن الطريق كذلك ؟ (۲) يقطع على طرف 
دن آمیرالومنین . ثم" ینفلت القعتاع ؟ فان أنت طلبت هؤلاء و ظفرت بهم » والا" 
أمرت بان تضر بألف سوط ' ثم تصلب بحیث قطع‌الطریق . 

قال : فطلبهم العامل حتی ظفر بهم . و استوثق منهم " ثم" کتب بذلك إلى 
المعتصم فجمع الفقباء قال : و قال : برأى ابن أبيدواد (۳) ثم" سأل الااخرین 
عن الحکم فیهم , وأبوجعفر ى بن علي الرضا جه حاضر . 

فقالوا قدسبق حکم الله فيم في قوله « نما جزاء الذین یحاربون الله 
و رسوله و يسعون في الادض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أوتقطع آیدیهم و أرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الاأرض » و لامیرالمومنن تي أن يحكم بأي” ذلك , 
شاء فيهم . 

قال : فالتفت إلى أبي حعفر تام فقال : ما تقول‌فیما أجابوا فيه ؟ فقال: 
قد تكلم هؤلاء الفقباء , و القاضي بما سمع أميرال مؤمنين » قال : آخبر نييما عندلد 
قال : انوم قد أَضْلُوا فیما أفتوا به , والذى يجب في ذلك . آن‌ینظر آمیرالومنن 
في هؤلاء الّذين قطعوا الطريق , فان كانوا أخافوا السبيل فقط , ولم يقتلوا أحداً 
ولم يأخذوا مالا » أ بايداعبم الحبس, فان" ذلك معنى نفيهم من الا دض‌باخافتمم 
السبیل , و إن كانوا أخافوا السبيل ,و قتلوا النفس , أ بقتلهم , و إن کانوا 
أخافوا السبيل وقتلوا النفس و أخذوا الال , أمربقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف 


)١(‏ جلولا ناحية قرب خانقين فى طريق بغداد الى خراسان ٠‏ سمی باسم نهر عظیم 
هناك یمتد الى بعقوبا ويشق بين منازلها , والسابلة : المارون فى السبيل . 

(۲) فىالمصدر والاصل : «تأمرالطريق بذلك» وهو تصحیف . 

(۳) مرذکره فى ص ۱٩۰‏ من هذا المجلد , 


-۱4۵- باب حد" المحارب واللّص‎ - ۲ a 
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قال: ۷ الى العامل بان :م شل ذلك بهم (۱) 

۴ شى : عن ابن معاوية المجلي" قال : سأل رجل أبا عبدالله تي عن 
قول الله تعالى : د إنّما جزاء الذين يحار بون الله و دسوله » إلى قوله : « فساداً » 
قال : ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت : ذلك مفو"ض إلى الامام ؟ قال : 
لاء بحق الجناية (۲). 

۵ - شی : عن سماعه بن مهران » عن ا !ي عبد الله علي الالام في قول 
لله : د نما جزاء الذین یحاربون الله و دسوله » قال : الامام في الحکم فيهم 
بالخیاد , إن شاء قتل ؛ و ن شاء صاب , و إن شاء قطع » و إن شاء نفی من 
الا دش (۳) . 

۶- شی: عن زرادة ؛ عن أحدهما للم فى قوله : «اٍنماجزاء الذین‌یحاربون 
الله و رسوله » إلى قوله : دأو یصلبوا » الا یذ قال : لايبايع › و لا يوّتى بطعام " و 
لا پتسداق عليه )٤(‏ . 

۷ - شی :عن جميل بن در اج قال : سالت أبا عبدالله تم عن قول الله 
عز"وجل؟ « انما جزاء الذین يحادبون الله ورسوله » الاية إلى آخرها : أي شىء 
عليهم من هذا الحد الذي سمتی ؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع ؛ و إنشاء 


صاب ؛ و إن شاء قتل , و إن شاء نفى 


(۱) تفسيرالعياشى ج ۱ ص ۳۱۳ ۳۱۵9 ۰ 

(۲) تفسر المیاشی ج ۱ ص ۰۳۱۵ ورواه الکلینی فی‌الکافی ج ۷ ص ۲۴۶ و هکذا 
الثيخ فى التهذیب ج ۱۰ ص ۱۳۳ من طبعته الحديثة ۰ وفيه « قال ‏ لا ۰ ولكن نحو 
الجناية»وقالالعلامة المو لف فی‌شرحه: لا یذافی‌هذا الخبرالقول با لتخییر, اذ مفاده آن‌الامام 
يختار مایملمه صلاحاً بحسب جنایته لابماتشتهیه , وبه يمكن الجمع بین‌الاخبار المختافة . 

(۳) تفسيرالعياشى ج ۱ ص ۳۱۵ و ۳۱۶ . 

(۴) المصدر ج ١‏ ص ۳۱۶ . 


0 كتاب النواهي ج ۷۹ 


قلت: النفى إلى أين ؟قال : من مسر إلىمصر آخر ١‏ وقال : إن علايج 
قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة )١(‏ . 

۸ - شى : عن سودة بن كلبب عن أبى جعفر ت قال : قلت : الرجل 
يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا » فيستةبلهرجل فيضر به بعصا وياخد 
ثوبه » قال : فما يقول فيه من قبلکم ؟ قال : يقولون إن" هذا ليس بمحارب , 
و [نما الحادت في القرى المشر كية , وإنما هي دغارة (۲). 

قال : فایپما أعظم حرمة ؟ دار الاسلام آودار الشرك ؟ قال : قلت : بل داد 
الاسلاء . فقال : هؤلاء من اذین قال الله تعالى « انما جزاء الذين يحاد بون الله 


ورسوله » إلى آخر الاية (۳) . 


(۱) تفسی‌العیاشی ج ۱ ص ۳۱۶ ۰ 

(۲) الدغرء والدغارة : الاختلای ١‏ ومنه الحدیث «لاقطم ف ىالدغرة » وليس الذی 
ذکره سورة فی‌الحدیت اختلاساً ودغارة بل هوغارة وفساد فی‌الارض بعد اصلاحها , فالذی 
يطوف باللیل ويضرب من لقيه بالعصا أويملوه بالسیف ليأخذ منه ثوبه أو غير ذلك » قد قام 
بمضادة اللام بين المومنین و محاربة الله درسوله فى تحریم مال المسلم و أن حرمة ماله 
كحرمة دمه , فهو ممن قال الله عزوجل «انما جزاه الذين ,حار بون الله ورسوله ویسعون 
. فی‌الارض فساداً أن یقتلوا آویصلبوا » الابة . 

و بالجملة المفهوم من الایات الكثيرة الّی يذكر فیها السمی فى الةساد فى الادض: 
أنه الاخلال پالمصالح الاجتماعية وبالامن والسلام الحاکم بینهم ۰ ویشمل اللس المحارب 
وصاحب الاغارة الذى یقوم بهلاك الحرث والنسل لوقاموا بمقابلته . 

و من الايات التى تنص على ذلك قوله تعالى : « واذا تولى سمی فى الارش ليفسد 
فيها ويهلك الحرث والنسل والله لابحب‌الفساد» (البقرة: ۲۰۵) وقوله تعالى «يذبح أ بناعهم 
ويستحيى نسأههم انه‌کان من المفسدين» (القصص : ۴) . 

(۳) تفسيرالعياشى ج ۱ ص ۳۱۶ . 





03 -شی :عن | آبي | إسحاق الدائنی قال : كنت عند آبي الحسن‎ ٩ 
إذ دخل عليه رجل فقال له : حعلت فداك ان" الله يقول : «|نما حراء الذین‎ 
: یحادبون الله و رسوله » إلى « أو ینفوا » فقال : هکذا قال الله تعالی » فقالله‎ 
حعلت فدالدفاي شيء الذي إذا فعله‌استحق واحدة من‌هذه الا ربع ؟ قال : فقال له‎ 
: أبوالحسن تج: أد بع , فحد أربعا بأديع‎ 

إذا حارب الله و رسوله وسعى في الا دض فساداً فقتل قتل ۰ و ن قتل وأخذ 
المال قتل و صلب (۱) ون أخذ المال ولم يقتلقطعت يده ورجله من خلاف » و إن 
حارب الله و رسواه و سعى نی الا دض ففس_اداً ولم یقتل و لم ياخذ المال نفي من 
الاادش . 

فقاللهالرجل : حملت فداك وماحد؛ نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل 
فيه ما فعل إلىغيره ۰ ثم يكنب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنّه منفی" فلا 
تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تنا كحوه ؛ فاذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب 
إليهم بمثل ذلك . ففعل به ذلك سنة » فانه سمتوب من السنة وهو صاغر . 

فقال له الرجل : حعلت فداك فان أتى أرض الشرك فدخلما ؛ قال : يضرب 
عنقه إن اراد الد حول في آرض الشرك (۲) . 

۰ - شى : في دواية أبي إسحاق المدائنی . عن آبی الحسن الر ضا تج 
قلت : فان توجه إلى أرض الشرك لبدخلها قال : قوتل آأهلها (۳) . 

۱ حتص : عن آبي ايوت ؛ عن ل بن مسلم ١‏ عن أ بي حعفر يتنم قال 
من فتك بمومن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمومن في تلك الحال .)٤(‏ 


(۱) و فی‌الدعائم ج ۲ ص۴۷۵ عن على معلیه‌السلام أنه أتى بمحارب فأمر بصلیه 
حياً وجعل خذبة قائمة مما یلی القبلة وجمل قفاه دظهره ممایلی الخشبة و دجهه ممایلی 
النایمستقبل القبلة . فلمامات‌تر که ثلاثةأيام ؛ ثم آمر به فاً نزل : فصلی عليه و دفن . 

(۳-۲) تفس المیاشی ج ۱ ص ۳۱۷ . 

(۴) الاختصاص : ۲۵۹ . 





ا كتاب التواهی ا 


۴۳ - نوادر الراوندی : | باسناده . عن موسی بن جعفر ۰ عن آبائه 
۳ ت هلان 7 ت 4 
عليهم السلام قال : قال دسول الله يي : من آشار على اخبه المسام بسلاحه لعنته 
و قال : قال جه اش : من شهر قذمه هدر ١‏ (۱) . 


۹۳ 
» ((( باب))) ه 
© « ( من اجتمعت عليه الحدود بأبها یبدء ) » جه 
٩‏ ب: عن‌علی» عنأخه ي قال: سألته‌عن رجل! خذ وعلیه ثلائة حدود: 
الخمر و الزنا و السرقة ١‏ بأیپ‌اییدء من الحدود ؟ قال :بحد الخمر » ثم “السرقة 
ثم" الز نا (۲) . 


(۱) نوادر الراوندی ص ۳۳ دماین العلامتن داقط من الاصل . 

(۲) قرب الاسناد ص۱۱۲ ط حجر . 

و فى دعائم الاسلام ج ۲ ص ۴۶۴ ۰ عن على عليه لسلام أن رجلا رفع اليه قَدأصاب 
حدأووجب عليه الئل فأقام عليه الحد فقتله قال أبوجعفر علیه‌السلام : وكذلك لواجتمعت 
عليه حدود كثبرة فيها القتل لكان يبدء ,الحدود التى دون القتل , ثم یقتل . 


۹۴ 
(«( باب ))) 
© « ( النبی عن التعذیب بغیر ما وضع الله ) > +4 
* « ( من الحدود ) > له 
١-ع‏ : عن أبى حعفر بلي قال : إنة أوتل ما استحلة الامراء العذاب 
لكذبة كذبهاأنس بن‌مالك علمىرسولالله رل دنه سمر يد دحل|لی‌الحائط» ومن 
ثم" استحل الاأمراء العذاب (۱) . 


. ۲۲۷ علل الشرایم ج ۲ ص‎ )١( 

أقول : عن نس قال : قدم على النبى (ص) نفر من عكلفأسلموا فاجتووا المدينة 
فأمرهم أن يأتوا ابل الصدقة فيشربوا من أبوالها و آلبانها ففعلوا فسحوا فارتدوا وقتلوا 
رعاتها واستاقوا الابل فبعث فى آثارهم فاتى بهم فقطم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم 
,حسمهم حتى ماتوا . 

و فى رواية فسمر آعنیهم و فى رواية : آمر یمسامیر فا خت فكحلهم بها وطرحهم 
بالحرة بستسمون فما یسقون حتی ماتوا . رواه فیمشکاةالمصابیح ۳۰۷ وقال : متفق علیه. 


4 
» (( باب ) ه 
+ « ( أنه يقتل آصحاب الکبالر فى الثالثة ) » « 
2 « ( والر ابعة ) » 4 

أ ن(١)‏ ع : في علل عل بن سنان » عن الرضا تي قال : علة القتل في 
إقامة الحد" في الثالثة (؟) لاستخفافماء وقلة مبالاتهما بالضرب حتى کأنهما مطلق 
لبما الشيء ' و علة اخری أن المستخف بالله و بالحد" كافر , فوجب عليهالقتل 
لدخوله ني الکفر(۳) ۱ 

أقول : قد مضی بعض الا خبار في باب شرب الخمر . 

۴۳-ضا : أصحاب الکباگر کلپا إذا | قبم‌علیهم الحد مرگتین قتلوا ني الثالثة 
وشادب الخمر في الرابعة (4). 


(۱) عءیون‌الاخبار ج ۲ ص ٩۷‏ . 

(۲) زاد فی‌المیون ههنا [علی‌الزانی والزانية] . 
(؟) علل الشرایع ج ۲ ص ۲۳۳ . 

(۴) فقه الرضا ص۲ ۰۴ 


5386 - باب السحر والکپ‌انة -۲۰۵- 


ow‏ 9499م مم سور مسمس ممت بسب رس سب اد هه فا اهدص 


۶ 
۰( باب ) « 


© « (السحر والکپانه ) » * 
الابات : البقرة : و اتبعوا ما تتلوا الشیاطن على ملك‌سلیمان- و ما كفر 
ملیمان و لکن* الشياطين کفروا یعلمون الناس السحر - وما | نزل علی‌الملکین 
ببابل هاروت وماروت_-وما یعأمان‌من أحد حنی یقولا: إ نما نحن فتنة فلا تكفر !- 
فیتعلمون منما ما یف" قون به بين الرء وژوجه - وما هم بضادین به من أحد الا" 
باذن الله ويتعأمون مایضر هم ولاينفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاآخرة 
من خلاق » و لبئسءما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون )١(‏ الاایات . 


(۱) البقرة : ۱۰۲ - وبعده  :‏ ولوأنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو 
کانوا يعلمون » . 

آقول : ضمير الجمع فى قوله تعالى « واتبموا » داجع الى فريق من بنىاسرائيل 
عر فهمالله فى سابقالايات با نهم تفانوا فى حبالدنيا وزخارفها الفانية و حرصوا على!احياة 
فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم و کذبوا أنبياءالله دقتلوهم أحياناً , و نقضوا عهدالله وميثاقه . 

ثم بعد ذلك اتبموا شياطين الانس ‏ وهم السحرة ‏ فى الافتراء على.لمك سليمان و 
حشمته بأ نهاكانت بالسحر و أن الكتاب الذى أعطاه الله عزوجل و آنزله من السماه عليه 
تشييداً لملكه الموهوب له الذى لا ینبنی لاحد من بعده ‏ و تأييداً وتثبيتاً لاركان عزته 
التى لاترام ٠‏ انماهى هذه السحائف التى ورثناها بعده ؛ فلذلك نعمل العجائب كما كان 
يعمل , الا أنه كان يعرف جميع أسرار السحر' ونحن لانعلم ولانمرف منها الا هذا النذر 
الس ١‏ 

قبسبب اتبا مهم أعنىالسحرة اشيا طین-فی‌هذا الافتراء رخصوالانفسهم أنيتعاطوه؛ و 
قاموافیا لطلب . و خاضوافیالسحر واشترواصحائفه وتعلموه وعملوا به 'مع علمهم بأن سمه 
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ج ذلك حرام محرم فى مذهبهم , وأن متعاطی ذلك ومشتريه ماله فی‌الاخرة من‌خلاق . 

والظاهرعندى - بعد تتبم ماورد من لفظ التلاوة وتصاريفها فی‌القر آن المجيد ‏ أن 
التلاوة هى الةراءة بالترتيل والطما نينة مع طنطنة خاصة تنشأ من تعظيم نفس المتكلم و خشوعه 
بالنسبة الى عظمة مايتلوء ' كأن خطيباً بخطب فى مهم اجتماعى ويلقىكلمته على السامعين 
ليعوه و یحفظوه ٠‏ فتارة يخفض صوته و تارة يعلوبها حسبما اقتضى المقام , ليقع العنی فى 
قلب السامع موقعه , ويأخذ بسمعه همآخذه , وربما كرر جملة من كلامه مع ترتيل وتتابم 
بين كلما ته بحيث يسع المخاطب أن يعرف هغزى الكلام . 

و هذا النحو من القراءء . وهىالتلاوة ٠‏ خاص عند الناس بالقاء الفرامينالمواوية 
و المواعظ الحكمية »و الخطابات التى یلقو نها فى أندية العلماء ۰ تحقیقاً لامراجتماعى 
أو أدبى أو غير ذلك .مما يراد بها التأثير فى السامعين و الاخذ بأسماعهم و آبصارهم 
و قلوبهم . 

ومن أجل ذلك نفسه كثر استعمال التلاوة فى قراءة القرآن وسائر الكتب المنزلة 
من عندالله عزوجل . و لذلك أمرالنبى (ص) فى مواضع من القر آن العزيز أن يتلوه 
على الناى من دون أن يأمره بالتراءة عليهم . حتى فى آية واحدة اللهم الافی‌قوله‌تعالی 
« لتقرأه على الناس على مكث » وفيه مفهوم التلادة . 

و المراد بالشياطين شياطين الانس . سموا شيطاناً لكفرهم بالله و آياته و افترائهم 
على ملك سليمان با نه كان بالسحر ٠‏ ثم ادعاؤهم افتراء علىالله أن السحر نازل من‌السماه 
الى سليمان ' فهو جائز تعليمه و تعلمه . ثم قراءتهم صحف السحر و الاباطيل بصورة 
التلاوة کمایتلی کنب الهالمنزلة تمويهاً على العوام . مع ما کانوا يؤذون النای بسحرهم و 
يفرفون به‌بین المره و زوجه . 

د فى قوله تعالی : « وما كفرسليمان ولکن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر» 
نزل السحر منزلة الکثر . و بين وجه کفر الشياطين با نهم « يعلمون الناس السحر » 
فتوله هذا بمنزلة أنيقال :« و ما سحر سلیمان مدی‌ملکه و حشمته و لکن الشیاطنسه 


خت و 

و قيل فى قوله تعالى : « و ما آنزل على الملکین » الخ أن «ما » نافية , والظاهر 
أنها موصولة ۰ يشير الی‌آن الله عزوجل آنزل ملکن ببابل وکان عاصمة السحرة یومئذ 
فتصورا و تمثلا بصورة رجلین و تسمیا باسم هاروت و ماروت ‏ وأظهرا علم | لسحر وأسراره 
لمامة النای حتی یمرفوا أن شیاطین السحرة کاذبون فی‌دعواهم بأن السحر علم سماوی‌نزل 
على سلیمان لتشييد ملکه وسلطانه ۰ ويتبين لهم أن السحر لیس‌الا مخرقة وتمویه آباطیل 
لاعقيقة لها بضورة: خارقة انا وی : 

وهذان‌الملکان - هاروت و ماروت -حیثما علما أحدامن الذای ااسحرواظهروه على 
حقيةته کانا يمولان « انما نحن فئنة »ای بوتقة خلاص وامتحان انما نعلمك السحر لیخلص 
الحق من مزاج الباطل .و يعرف السحرمن معجزة الحقء ويظهر الساحر الكاذب الكافر 
من النبى الصادق المؤمن للحق , د فلا تكفر » أنت بعد تعلم أسرار السحر أى لاتسحر 
ولاتعمل السحر . 

فكان الناس يتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء و زوجه لما كانت الشياطين 
تفعل ذلك كثيراً بأهالى بابل , ويأخذون علىذلك الاجر تارة من‌هذا لاتفريق بين زوجين 
معينين و تارة منهما أومن أحدهما لحل ذلك والتأليف بینهما ۰ فبعد ما ظهرت العامة 
يأسرارالسحر خصوصا ما كان شايعأفيهم من‌التفریق بین‌المره وزوجه ‏ سقط الساحرون 
من شو کتهم وقدرتهم » وبلغ أمرالله وكان امرالله قدراً مقدوراً . 

و قوله « وما أنزل » عطف علىقوله د ماتتلوا الشياطين » والمعنى أن بنىاسرائيل 
لخبثهم و حرصهم على المال و الجاءاغتنموا الفرصة و اتبعوا ما أنزل على الملكين من 
السحر كما اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان فضوا سحر الشياطين هع سحر 
الملكين و سحروا على الناس , و آخنوا بلك أموالهم و فعلوا وفعلوا وليس ما فعلوا الا 
الكفر بيات الله و كتبه؛ ولقد علموا مندينهمومذهبهم أنهلمن اشترى وطلب السحر سه 


ی مک موی موه و وه ا موه مج وه وم ٩۱۹۲۳۲۰۳۹۳۹۹۳۹۲۹‏ 


ج ماله فى الاخرة من خلاق . و لبئس ماشروا به أنفسهم لو کانوا یعلمون . 

فیبرف من جملة ذلك أن عرفان السحر و تعلمه وتعلیمه لعامة الناس احقاقاً للحق 
وابطالا لمایدعونه السحرة من‌الاءجازوالقدرة السماویوالسیتلرةالالهی , لابأس به ٠‏ بل‌هو 
مما أنزل اله لتحمَيقه ملکین ' فمن فعل ذلك » فد شرك الملکین فى نیتهما دعملهما وله 
مثوبة ذلك » و آماته‌اطی السحر لغير ذلك من الاغراض فهو الکفر باه العظیم ٠‏ 

و الشراه والاشتراء هو ما نميه الان فى عرفنا « بالعرض و التقاضی» فالعراء أن 
يعرض صاحب المتاع متاعه للبیم , و الاشتراء أن يطلب‌المتاع و یتقاضاء من له الحاجة 
الى ذلك المتاع ١‏ فاذا باعه ذاك الشارى و ابتاعه هذا المعتری فقدتم . 

و لذلك يقول : « لمن اشتراه » آی من طلب السحر متاعاً لیصرفه فى حاجة نفه 
فیفرق مثلابین عدوه وزوجته ۰ آولیسرفه لحاجة غيره فیبیمه منه بئمن د ماله فى الاخرة 
من خلاق » أى من نصیب ٠‏ 

ولذلك نفسه يمول : « ولبئس ماشروا به أنفسهم » أى آنهم بفعلهم السحر قد عرضوا 
أنفسهم للبيع بثمن قلیل وقد كانت ذالياً ثمنها الجنة ۰ لکنهم لایملمون « ولو آنهم آمنوا » 
أى لم یکفروا أى لم يسحروا بل لم یشتروا السحر « و اتقوا » من الله وعذابه د لمثوبة 
من عند الله » تنالهم فى حلهم السحر و تکذیب الحرء اقتداءاً بما فءل الملكان النازلان 
+ خير» لهم « لوكانوا يعلمون» . 

و قوله : « وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله »اشارة الى أن فمل السحرانما 
هو تأثير سبب خفى على عامة الناس ظاهر سببيته على الخاصة ٠‏ فمن توصل بالسبب الخفى 
على مسببه ٠‏ ليس قد ظهر على سر الخلتة بذاته و لا هو ممن أظهرء الله علىذلك كما أظهر 
على ذلك سليمان . بل الله عزوجل كما أذن اذناً تكوينيا فى تأثير الاسباب الظاهرء آذن 
فى تأثير الاسباب الخفية . ومن توصل بأحد من الاسباب - الظاهرة أوالخفية ‏ فقدا خذ 
باذن الله عزو جل . 

وفملالسحر ‏ أعنىالتوسل بالاسباب الخفيةعلى مسبباتها -وان كانت مبفوض م 


الاءر اف : فلمًا ألقوا سحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر 
عظیم (۱) . 

يونس : ولایفلح الساحرون (۲) . 

وقال تعالی : قال موسی ماجثتم به السحر إن الله سبطله إن الله لا يصلح 
عمل الفسدین (۳) . 

طه : قال بل آلقوا فاذا حبالیم و عصيهم يخيل إليه من سحرهم آنها 
تسعی. إلى قوله تعالی: | ما صنعوا کید ساحر ولایفلح الساحر حیث أتى(4) . 

الشعراء : هل | نبلکم على من تنزل الشياطين © تنزل على کل آفالد 
أثيم تیلقون السمع وأكثرهم کاذبون (۵) . 

الفلق : ومن شر النفائات في العقد © ومن شر حاسد إذا حسد )١(‏ . 


جب له عزوجل تشریماً اذاکانت‌بداعی السيطرة والجاه وأخذالاموال و الافساد فی‌الادض 
لکنه مأذون بالاذت التكوينى ابتلاء و اختباداً للنای » هو الذی خلق الموت والحياة 
ایبلو کم أيكم أحسن عملا ٠‏ 

و قوله « و يتعلمون ما يرهم و لاينفعهم » عطف على قوله « فیتعله‌ون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه » والمعنى أن ما كا نوا یتعلمونه من السحر كانت على قسمين 
قسم منها ما كان يضر بالثیر فيفرقون به بين المرء و زوجه " وقسم منها ما يضر بأنفسهم 
و لا ينفعهم . 

(۱) الاعراف :۱۱۶ . 

(۲) بونس: ۷۷ . 

(۳) يونس :۸۱ . 

(۴) طه :۶۹-۶۶ . 

(۵) الشعراء : ۲۱ ۲. 


(۶)الفلق: ۳ و۰۴ 


٩‏ لى : عن ابن إدديس , عن أبيه , عن ابن يزيد » عن ابن أبيعمير؛ عن 
معاوية بن أبي وهب , عن أبي سعيد هاشم. عن : أبي عبدالله ب قال : أر بعة 
لايدخلون الجنّة : الکاهن . والنافق . و مدمن الخمر . والقتات : 
وهو النمام (۱). 

دعس الب از ۰ عن الى الشتری" .من عر بي أي د 
علا ت قال : من تعلم شما من السحر قليلا أو كثيراً فقد كفر , وكان آخر 
عهده بر به , وحدا"ه أن يقتل إلا أن يتوب (۲) . 

م ب : عن النهدى ؛ عنأبيه؛ عن عيسى بن سقفی" وكان ساحراً يأتيه الناس 
فيأخذ على ذلك الا جر , قال : فحججت فلقيت أبا عبدالله تج بمنى » فقلت له : 
جعلت فداك ! أنا رجل كانت صناعتي السحر ,و کنت آخذ عليه الا جر » وكان 
مءاشي , وقد حججت , وقد من الله على" بلقائك , وقد تبت إلى الله تعالى ۰ فبل 
لي فيشيء منه مخرج ؟ قال : فقال أبوعبدالله ظ2: نعم حل ولاتعقد (۳) . 

عل : عن أبيه , عن سعد .عن أبن يزيد؛ عن أبن أبي عون عن 
البطائنی » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبدالله يلي قال : من تكبّن أوتكيّن له , فقد 
بریء من دين عل بلي . قلت : فالقيافة قال : ما احب أن تأتيهم , ول“ ما 


يقو لون شا إلا کان قر ا ا ٫قو‏ لون 4 وفال لقافة فضلة هن ال دهمت 


(۱) آمالی السدوق ص ۲۴۳ راجع ص ۱۲۵ فیماسبق . 

(۲) قرب الاسناد ص ۷۱ ط حجر ٠.‏ 

(؟) قرب الاسناد ص ۲۵ ؛ فيل : خصه بعض علماثنا بالحل بفیر السحر کالقر آن 
و الذکر و التمويذ و نحوها , و هوحسن اذلا تصریح بجواز الحل بالسحر , و فيه أن 
حل السحر انما هو بسحر ضده " فلاريب فى جوازه , مع ما قد عرفت فى تفسیر الايةمن 
أن المراد باشتراء السحرالاكتساب به . 


ه- ل : عن ابن الولید ؛ عن الصفاد . عن ابن هاشم ؛ عن النوفلى » عن 
السكونى . عن الصادق ۰ عن أبيه لا أن ابی تلاي قال : لارقى (۲) إلا في 
ثلاثة : فيحّمة . (۳) أو عبن » أودم لايرقا (4) . 

عل : عن أحمد بن عل بن الهيثم » عن ابن ذكريا » عن ابن حبيب 
عن ابن بپلول » عن أبيه ؛ عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبدالله ی : 
يكره النفخ في الر قی والطعام و موضع السجود (ه) . 

اقول : قدمضی في باب شرب الخمر (<) عن النبى بي أنه قال : 
ثلاثة لایدخلون الجنّة : مدمن خمر , ومدمن سحر , وقاطع دحم . 

بل :عن ابن الولید . عن الصفاد . عن الحسن بن علي الكوفي » عن 


اسحاق بن إبراهيم > عن صر ان 8ابوس وال : سمعوت ايا عمد لله نك 9 يقول : 


. ص ۱۳ و زاد بعده فى الوسائل : «حین بعث النبی (ص)»‎ ١ 6 الخصال‎ )١( 

(۲) يقال : رقأه يرقيه رفيا ورفية : عوذه ونفث فى عوذته ' وقد يعدى بعلى فیقال 
رقى عليه تضميناً له لمعنی قرأ و نفث و النفث : القاء البزاق عند الرقية , أوهوكالنفخ , 
3 سا تن ف الحديث أن النفخ مكروه و الاسم هن الرقى : اأرقية كا للقمة + 3 الجمع 
دقی کهدی . 


(۳) الحمة کثبة . السم » وقيل : الابرة یضرب بها الز نبور و الحية و نحو ذلك 
آویلدغ بها و تاؤها عوض عن اللام المحذوفة , لان أصلها (حمو) أو « حمی » دالجمع 
حمات وحمی ؛ وفی مطبوعةالوسائل ج ۶ ص و١١‏ ط الحديثة « لارقا الا فىثلائة : «فى 
حمی -بشدا(میم-آوعین آودملایرفی» و فيه تصحیف. 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۷۶ . 

(۵) المصدر نفسه ج ۱ ص ۷۶ . 


)(؟) راجع ص laa‏ سبق و الحدیث منةول عن الخصال ج ۱ص ۸۵ . 


ا ن ۱ ١‏ والكامن ۳۷۹ ۱ والستاحر تانب ٠‏ والمغنية ة ملعونة' ومن آواها 
وا كل كسا ملعون . 

و قال :النجتم کالکاهن , والکاهن کالساحر , و الساحر کافر ؛ والکافر 
في النار (۱) . 

قال الصدوق - دضي الله عنه - : النجم اللءون هوالذي بقول : بقدمالفلك 
ولايقول بمفلکه وخالقه عز "وجل" (۲) . 

۸ -ل : الا دبعمائة قال آمیرالژمنن 82 : لاينفخ الرجل في موضع 
سجوده . ولاینفخ في طعامه , ولا في شرابه, ولانی تعویده (۳) . 

٩‏ - ع : عن ابن الولید ؛ عن الصفار , عن البرقي ٠‏ عن النوقلي ٠‏ عن 
السكوني . عن الصادق » عن أبيه 0 قال : قال رسو ل الله ملي : ساحرالسلمن 
يقتل » و ساحر الکفار لا یقتل . فقيل : يا دسول الله تيلض و لم لا یقتل ساحر 
الكفثار ؟ قال :لانت الشرك أعظم من السحر , ولان السحر والشرك 


مقرونان . 
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و دوي أن" توبة الساحر أن یحل" ولایمقد .)٤(‏ 

۰ - لى : في مناهی التبی برا أنه نبی عن إتبان العر"اف , و قال : 
از فصداقه فقد بريء مما | نزل على عن تليق (ه) . 

۱ -- سر : عن أبن محبوب في المشيخة عن الپیش بن واقد قال : قلت 
لا بي عبدالله ب : إن عندنا بالجزيرة رجلا ريما آخبر من يأتيه یسأله عن 
الشيء يسرق أو شبه ذلك , فنسأله ؟ فقال : قال دسول الله ي : من مشی 


(۲9۱) الخصال ج ۱ ص ۱۴۳ . 
(۳) الخصال ج ۲ ص ۱۵۶ . 
(۴) علل الشرایم ج ۲ ص ۲۳۳ . 
(۵) آمالی الصدوق ص ۲۳۹ . 


إلى ساحر أو کاهن أو كذ "ان یصد قه بما یقول ١‏ فقد کفر بها أنزل الله من 
کتاب (۱) . 

۴۳ - شی : عن يعقوب بن شعیب قال : سألت أبا عبدالل ل عن قوله 
تعالى : « و ما يؤمن أكثرهم بالله الا" و هم مشر کون » (۲) قال : كانوا يقولون : 
تقطريتوع کذاو نوء کذا , و منها اني كانوا يأتون الكبّان فيصد قونهم بها 


يقوأون (۳) . 


(۱) السراش : ۴۷۳ ۰ 

(۲) یوسف : ۱۰۶ ۰ 

(۳) تفسير العیاشی ج ۲ ص ١99‏ ۰ 

و الم ادبالشرك فى الاية: الشرك الخفی ۰ كاعتقادهم بالانواء ٠‏ و مال ذلك ماروی 
عن أبى عبداله (ع) انه قال : قول الرجل لولا ذلان لهلکت . و لولا فلان لضاع عیالی 
جمل لله شریکاً فى ملکه يرزئّه و يدفع عنه " فقيل له : لو قال : لولاآن من الله على بفلان 
لهلکت ؛ قال : لاباس بهذا . 

قال الجزری فی‌النهاية ج ۴ ص ۱۷۸ : قد تکرر ذکر الانواء والنوء فى الحدیت 
و الانواء هى ثمان و عشرون منزلة ينزل القمر فى كل ليلة فى منزلة منها ۰ و منه قوله 
تعالی : د« و القمر قدرناه منازل » یسقط فى المغرب کل ثلاث عشر ليلة منزلة مع طلوع 
الفجر . و تطلم آخری مقابلها ذلك الوقت فى المشرق ٠‏ فتنقذی جمیمها مع انقضاء 
السئة . 

و كانتالعرب تزعم أن مع سقوط المنزلة و طلوع رقيبها يكون مطر ٠‏ و يتسبونه 
اليها فيقولون : مطر نا بنوه كذا ۰ وانما سمى نوءا , لانه اذا سقط الساقط منها بالمغرب 
ناء الطالم بالمشرق , يقال . ناء ينوء نوءاً : أى نهش وطام . 

و قال الجوهرى فى الصحاح : ۷٩‏ ؛ النوء سقوط نجم من المنازل فى المغرب مع 
الفجر وطلوعرقيبهمن المشرق یقابله من ساعته‌فی کل ليلة الی‌ثلائة عشريوماً . وهکذاسه 


۳ - نوادر الراوندی : | باسناده عن موسی بن جعفر » عن آبائه . 
عن على 26 قال: قال دسول الله يلوي : ساحر المسلمين یقتل ؛ و ساحر الكفار 
لا يقنل , فقيل : با رسول الله يلي ! و لم ذاك ؟ قال : لان“ الشرك و السحر 
مقرو نان (۱) . 

و بهذا الاسناد تال على تام : أقبلت امرءة إلى رسو لالله بلي فقالت : يا 
رسول الله ! إن" لي زوجَاً وله علي* غلظة , وإني صنعت به شيا لا عطفه علي" ؟ فقال 
رسول اله تلاق : اف لك ! کدرت دينك ! لعندك الملائكة الا خیار , لعنتك 
الملائكةالا خبار , لعنتك الملائكة الا خبار , لعنتك ملائكة السماء , لعنتك ملائكة 
الاادش . 

فصامت نهارها و قامت لیلما ولبست السوح » ثم حلقت رأسها ' فقال دسول 
الله مد : إن" حلق الر آس لایقبل منها حتّی ترضی الزوج ] (۲) 


ج کل نجم منها الى انقضاء السنة ما خلا الجبهة . فان لها أربعة عشر يوماً . 
قال أبوعبيدة : ولم نسمع فى النوء أنه السقوط الا فى هذاالموضم ؛ وکانت العرب 
تضیف الامطار والریاح والحر والیرد الى الساقط منها و قال الاصممی" : الى الطالم منها 
فى سلطانه , فتقول‌مطر نا بنوه‌کذا , وجمم‌النوها نواه ونوآن مثل بطن وبطنان . 
(۱) نوادر الراو ندی ص ۴ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۵ و ما بين العلامتین محله بیاض فى الاصل . 


© © © © © نه نت و نه اه وم و و اوج وم و و و و و و و و و و ها و و و و و و و وا او و و وا و اه و وان وا و نا و و و نا نح و وا ل و او و و و و نت و و و ات 6ج و وا 6ت 6 تت 905 2 شت و نت تن نت نان مهمه ون ننه مهس مس سمه 5ه 


4 
» ( باب ))ه 
# « ( حد المرتد و أحكامه » و فيه أحكام قتل ) > * 
<ه « (الخوارج و المخالفين )» * 

الايات : البقرة : | و من يرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر 

فا ولك حيطت أعمالبم في الد نيا و الاخرة و اولك أصحاب الثار هم فیپا 
خالدون(۱) . 

آل عمران : كيف بهدي الله قوماً کفروا بعد إيمانهم و شهدوا أن" الرسول 


۱ البقرة : ۲۱۷ ٠‏ قال الطبرسی : هذا تحذیر عن الارتداد بیان استحماق 
العذاب عليه , وقوله « فأولئك حبطت آعمااهم فى الدنیاو الاخرة » معناه انها صارت 
بمنز لة مالم يكن لایقاعهم ایاها على خلاف الوجه المأمور به . لان احباط العمل وابطاله 
عبارة عن وقوعه على خلاف الوجه الذی يستحق عليه الثواب وایس المراد آنهم استحقوا 
على آعمالهم الثواب ثم انحبط , لانه قد دل الدلیل على أن الاحباط على هذا الوجه 
لا يجوز . 

أقول : المراد بقرينة ساير الايات الواردة فى مورد الحبط و هكذا نفس الايات 
المبحوث عنها أن المراد من الحبط هو ایقاف العمل و توقيفه بمعنی أنه لا یتر تب عليه 
أثر العمل من حيث الاابة حكماً موقتاً . أى مادام العمل مديوطاً ؛ و لازم معنى الدبط 
هذا أنه اذا تاب المتخاف ورجع عن فعله المحبط خرج العمل عن الحبط و ترتب عليه 
آثاره كملا , الا اذا مات المرتد عل ىكفره كما فرض فى هذه الاية « و هن يرتدد منكم 
عن دينه فيمت وهو كافر » الخأو فعل فعلالایقبل الله معه توبته كما فرض فى آية آله 


a کتاب النواهی‎ NE 
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حق و جاءهم البيئنات و الله لايبدي القوم ااظالمين ‏ اولئك‌جزاژهم أن“ علیهم 


لعنة الله و الملائكة و النّاس أجمعين 6 خالدين فيها لايخفتف عنهم العذاب ولاهم 


جه عمران : ۲۲« ان الذين يكفرون بآيات اللهويقتلونالنييين بغيرحق و یفتلون الذين 
يأمرون بالتسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبتلت آعمالهم فى الدنيا و 
الاخرة » فلا توبة حتى يخرج العمل عن الحبط ' فيكون الحبط تاماً دائماً فى الدنيا و 
الاخرة كما حكم به فىالاية . 

و الحبط بهذا المعنى أعنى الايقاف و التوقيف شايع فى الحكومات , مؤيد بالعقل 
فانكار المنكرين منالمتكلمين انما هولاجل أنهم لمیتحققوا ممنی‌الحبط الذىوردفى القرآن 
العز یز . 

و هذا المعنی مصرح به فی‌الروایات منها ماعن الدعائم ج ۲ ص۴۸۱ عن أبی‌جعفر 
محمد بن على علیهما السلام أنه قال من كان موّمناً يعمل خيراً ۰ ثم آصابته فتنة فکفر ثم 
تاب بعد كفره کتب له کل شىء عمل‌فی‌ایمانه , فلايبطله کفره اذا تاب بعدکفره . 

مثال ذلك عند الحکومات , أن الر‌جل يحل عليه الدین فلا يؤديه "فیحتکم الدائن 
عند الحکومة ٠‏ فیحکم له پتوقیف دار المدیون حتی بخرج عن دینه فلا یمکن من 
التصرف فیها حتى اذا خرج المدیون عن دینه وآدی ما عليه حكم الحا کم بالناء التوقیف 
فصار يتمكن من التصرف فی‌داره کماکان قبل ذلك . 

و مثل ذلك أن الرجل يثور على الحکومة بالطفیان , فلاینجح ثورته ٠‏ فيفر الى 
خارج الثفر حصناً لدمه ‏ فیحکم الحکومة بمسادرة آمواله ٠‏ آوتوقیفها حتى یستسلم ,وقد 
یکون بعد استسلامه و توبته يحكم الحاکم بلغو المسادرة والتوقیف . و لابدع فى ذلك , 
فانه نحو من العقوبة . 

فالحبط هوالفاء الاثر منحيثالانتفاع بالعمل , وهوجار فى المومنین " وآماالبطلان 
من راس كما توهمه المتکلمون فهو یختص بالکفار کماقال اله عزوجل «آو لثك الذین لیس 
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ينظرون ت إلا" الذین تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فان" الله غفور دحيم © ن" 
الذین كفروا يعدأ يما نهم ۸ اردادو | كفراً ان تقمل تو بتهم وا و لك هم الضالون 0 
إن" الذین کفر وا وماتوا وهم كفار قان یقنلمن آحدهم ملءالا دض هبو لوافتدی 


ر۵ أو لفك لهم عدان اليم ومالرم من‌ناصر ین )۱( ۰ 


جب لهم فى الاخرة الا الذار وحبط ماصنموا فیها و باطل ما کانوا ی‌ملون »هود : ۱۶ + و 
قال حا كيا عن موسی (ع) حين قال قومه « اجمل لنا الها كما لهم آلهة » : دان هؤلاء 
متبر ماهم فيه و اطل ما کانوا يعملون » الاعراف : ۱۳۹ . كما عبر عنهم كثيراً 
بالمبظليق: .: 

و قولهم فى توجيه ما ورد من ذلك فى الايات «أنها صارت بمنزلة مالم يكن 
لايقاعهم اياها على خلاف الوجه المأمور به , و أن الثواب فى علمه تعالى على ذلك العمل 
مشروط بعدم وقوع الفسق الفلانی أوالكفر بعد الايمان بعده » غير مقبول بعد ما كان 
العمل فى ظرفه صحيحاً واجداً لشرائطه » ففی قوله تعالى « لاترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » 
الحجرات : ۲ ۰ حكم بحبط أعمالهم السحيحة المقبولة التى استحقوا على فعلها الثواب 
عند الجهر بندائه (ص) من دون أن يشعروا آنفه با نهم فعلوا ما بحبط الاعمال . 

على أن الايات التى وردت فى الحبط كلها تتضمن أن الاعمال المحبوطة كانت 
صحيحة مقبولة ذاتثواب وجزاء حسن ٠‏ والا لم يكن فىحبطها ضرر عليهم حيث لميكونوا 
لینتفعوا بها قبل الحبط أيضاً . 

فاذا تحمّق معنى الحبط كانت الاية حاكمة بأن من ارتد عن دينه و مات كافراً , 
حبطت آعماله و تجب البرادة عنه ٠‏ وأما ای ارتداده فهل یقبل توبته أم لا , 
فسنتعرض له فى الایات الاتية بعدها ۰ 

(۱) ال.عمران : ۸۶ - ١ه‏ و الايات نزلت فى أهل الكتاب متءرضة لليهود و 


جحودهم و کفرهمبالنبی (ص) بعدبمثته بعد ما كا نوايؤمنون به قبل بعثته؛ قال ءزوجل:سه 


-۲۱۸۰- لتاب النواهي ج ۷۹ 


ج« کیف يهدىالله قوماً کفروا» بالنبی وبما جاء به‌من البینات «بمدایما نهم» به قبلا دو» 
هم الذين « شهدوا أن الرسول حق و جاههم » فی‌التبثیر ببعثته « البینات ' و اللهلايهدى 
الوم الظالمين » فكفرهم هذا كفر بعد ايمان حيث كان ايمانهم ‏ والنبى لم يبعث بعد 
ايمان حق ٠‏ 

وأما جزاه كفرهم هذا فلعنةالله والملائكة دااناس أجمعين خالدین فى جهنم لايخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينظارون . 

« الا الذين تابوا من بعد ذلك » أى بعدكفرهم وهی ارتداد واقعاً لاول مرة فآمنوا 
ثانياً « و أصلحوا » ما أفسدوه بانکادهم و عدوانهم من اماتة الحق وصد الناس عن سبیل 
الله باغواگهم فاعترفوا بان كفرهم و جحودهم ذلك كان عن ظلم و هوی مثیم د فان الله 
عفور رحيم» يفيل تو بتهم . 

و يتصور مثل ذلك من الكفر بالنبى بعد الايمان بالنسبة الىالذينلم یومنوا به(س) 
فى ظرف يهوديتهم و نصرانيتهم ‏ كما فى عصر نا هذا اذا دخلوا فى الاسلام ثم ارتدواء 
فيكون ارتدادهم هذا كفراً بعد أيمان ان لم یتوبوا قتلوا ؛ وان تابوا وأصلحوا فان الله 
غفور رحيم یقبل تو بتهم ويتفرع على ذلك لزوم استتابته . 

فتلخص من الاية أن توبة المرتد عن دين الله اذا كان من أهل الكتاب انما تقبل 
للمرة الاولى » بانهم یستتابون فان تابوا فان الله غفور رحيم ؛ و ان لم يتوبوا بل 
أسروا على كفرهم و جحودهم , و ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم بعد ذلك . واولئك 
هم الضالون . 

فقوله : « ان الذين كفروا بعد ایمانهم » تجدید عنوان لقوله : « قوماً کفروا بعد 
ايمانهم » و قوله « ثم ازدادوا كفراً » تماديهم فى الكفر و الجحود و الاسرار على غيهم 
و عدوانهم لدين الله ۰ بعدم التوية بعد الاستتابة أو الفرار عن حوذة الاسلام الى دار 
الكفر مثلا و المكر بالمسلمين والفساد فى الارض فلن تقبل توبتهم ؛ ولايمهلون بعدذلك 
ولا پستتابون ؛ بل یقتلون حيث ظفر بهم . 


النساء : إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم" آمنوا ثم" کفروا ثم" ازدادوا كفراً 


لم يكن الله لیغفر لهم ولالیپدیپم‌سیلا (۱)]. 


(۱) النساء : ۱۳۷ ۰ و الاية تشهدبسياقها وسياق ما قبلها أنها خاصة بالذين آمنوا 
و تابوا عن شرك فطرى قال :ديا أيها الذين آمنوا آمنوا ,الله ورسوله والكتاب الذى نزل 
على رسوله و الكتاب الذى انزل من قبل » من التورات و الانجيل ؛ وهذا يشهد بأنهم ما 
كانوا مؤمنین بالکتاب الذى أنزل من قبل « ومن يكفر بالله وملاگکته وكتبه ورسله والیوم 
الاخر » و هذا أيضاً يشود بأنهم كانوا مشركين لا يقرون بالمعاد د فقد ضل ضلالا 


و 


بعیذا » . 

ثم قال : « ان الذین آمنوا » أى بعد الشرك الفطری د ثم کفروا » و ارتدوا «ثم 
آمثوا » أى رجهوا عن الارتداد وتابوا الى الحق « ثم کفروا »وارتدوا ثانياً «ثم‌ازدادوا 
کفرا » بعدم التوبة أوالفرار الى دار الشرك اوالفساد فى الارض د لم یکن‌اله لینفر لهم 
ولاليهديهم سبيلا » . 

فعلی هذا تقبل توبة المرتد اذا كان علىفطرةالشرك مرتين : مرة بابتداء الدعوة 
واسئرجاعه عن الشرك الى الايمان لاول مرة ؛ فان تاب و قبل الالام فهو ؛ و الاقثل 
حيث ظفر به ؛ فايمانه هذا كايمان أهل الكتاب فى دينهم من الانقلاع عن الشرك الى 


التوحید . 
و مر ة تا نمة اذا ار د عن الاسلام الى الغر ك ۰ بمعنی أنه کفر بعل الايمان و دخل 


تحت قوله تعالى : « كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد ايمانهم وشهدوا بان الرسول حق » 
الخ ۰ وقد كان جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة و الناس أجمعين خالدين فيها , الا 
الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا . 

فيجب على الامام أن يستتيبه كما فعل فى أهل الكتاب لاول مرة حرفاً بحرف . 
تحقیقاً لمعنى قوله تعالی « ثم آمنوا » حيث صدقايمانهم بعد الكفر بعد الايمان , وقدورد 
فى الاستتابة أنه بنظر ثلاثةأيام فى الحبسليرجع؛ فان لم برجم قتل كماكان يقئل فیس 


۷ کتاں التواهي بش 


و ب :عن البز از , عن أبي البختري" » عن جعفر , عن أبيه لام قال: 
قال على ت232: مير اثالمرتد" لولده (۱). 

* - ل : عن القطان .عن السكري » عن الجوهري . عن ابن عمادة 
عن أبيه , عن جابر الجعفی , عن أبي حعفر 2 قال : إذا ارتدت المرءة عن 
الاسلام استتیبت ٠‏ فان ابت والااخلّدت في السجن , ولا تقتل كما يقتل الرجل 
إذا ارتد" , ولکنها تستخدم خدمة شديدة , و تمنم من الطعام و الشراب إلا ما 


تمسك به نفسها "و لا تطعم الا جشب الطعام , ولا تكسى الا غليظ الثياب وخشنها 


ج شر كه الفطرى مثل ماكان يفعل بأهل الكتاب اذا آصرواعلی گذرهم و جحودهم. 

فأما اذا آمن ثانياً ثم كفر بعد ذلك » فلم تتعرض الاية لحاله بأنه هل یقبل ايمانه 
بعد ذلك آیضاً أولا يقبل ١‏ بل انما تعرض لحال من كفر بعد ذلك و ازداد كفراً , حيث 
قال . د لم يكن الله لینفر لهم ولا ليهديهم سبیلا » فاذا ارتدوا و زادوا فى طنیا نهم فلاريب 
أنهم لا يستئا بون و لا يمهلون بل يقتلون حيث ظفر بهم و تجب البراءة منهم ٠‏ وأما اذا 
لم يزيدوافى طفيانهم ٠‏ بل کفروا بالكفر الساذج فقددخلوا فى الشرك كما كانوا فيه أول 
هرة فان تاب من نفسه بمعنى أنه بادر الى التوبة ' يقبل توبته ظاهراً و يوكل أمره الى 
الله و مشيثة لعل الله یقبل توبته ولا نعلم ۰ و ان لم ینب ولم يبادرالى التوبة فأمره مراعى 
ان شاه الامام استتابه و ان لم يشأ لم بستتبه " فان تاب بعد الاستتابة فهو , وان لم يتب 
أولم يشأ أن يستئيبه قتله فانه مشرك . 

فقد فرق الله عزوجل بين المشرك عن فطرة و بين أهل الكثاب بأنه أهمل آمر 
المشرك فى المرة الثانية من ارتداده و حكم فى أهل الكتاب بعدم قبول توبتهم فى 
المرة الثانية . 

(۱) قرب الاسناد ص ۶۳ ط حجر . 


ج ۷۹ ۷ - بان حد" المرتد وأحکامه -۲۲۱۰- 


و تضرب على الصلاة والصیام " الخبر(۱). 

۳ -ن (۲) م : عن الطالقاني ؛ عن اد البمداني ٠‏ عن علي“ بن الحسن 
ابن فضتال , عن آبیه , عن الرضا ت قال : شريعة جد َلاق لا تنسخ إلى يوم 
القيامة " ولا نبىة بعده إلى يوم القيامة " فمن اد'عى بعده نبوءة أوأتى بعد القر آن 
بكتاب قدمه مباح لكل من سمع ذلك منه (۳). 

أقول : قد مضی بتمامة في باب معنی اولي العزم (8) , 

۴- ن :عن البيبقي ٠‏ عن الصولي »عن عون بن عل » عن سهل بن قاسم 
قال : سمع الرضا تج بعض أصحابه يقول : لعن الله من حارب أمير المؤمنين 24 
فقال له : قل : إلا" من تاب و أصلح » ثم" قال : ذنب من تخلف عنه ولم يتبأعظم 
من دنب من قاتله ثم" تاب (ه) . 

۵ - ها : باسناد آخي دعبل » عن الر"ضا لي . عن آبائه كل قال : قال 
رسول الله عاق : من سب" نميا من الا نبياء فاقتلوه , و من سب وصباً فقد 
سب نیا () . 

۶ - ثو: عن أبیه ٠‏ عر سعد ۰ عن أبن عیسی , عن علي“ بن الحکم ؛ عن 
هشام بن سالم قال : قلت لا بيعبدالله يضم : ما تری نی دجل سبابة لعلي" ج 
قال : هووالله حلال الد"م , لولا أن يعم" به بريئأ , قلت : أيٴ شیء يعم به بریئا ؟ 


(۱) الخصال ج۲ ص۱۴۲ فى حديث طویل . 
(۲) عیون الاخبار ج ۲ ص ۸۰ فى حدیث . 
(۳) علل الشرایم ج ۱ ص ۰۱۱۷ 

(۴) داجع ج ۱۱ ص ۳۵ - ۳۴ من هذه الطبعة . 
(۵) عیون الاخيار ج ۲ ص ۸۸ 

(۶) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۳۷۵ . 


قال : یقتل موّمن بکافر (۱) . 

لات ب صح Ns‏ : قال رسو لالله سل : مس" 

هم فا : روي أنه من ذكر اليد عدا عفر أو واحدا من اهل دمثة 
الطاهر ين ال بالسوء ؛ و بما لایلیق بهم , أو الطعن فيهم صلوات الله علييم وجب 
عليه القتل (۳) . 

4 جا : عن الصدوق › عن أبية ۰ عن سول › عن إبراهيم بن عل الثقفی" 
عن عل بن مروان » عن زیدبن أبان بن عثمان » عن أبي بصير » عن أبي جعفر يلم 
قال : فال رسول‌الله و : ایا الناس لا کت بعدي ۱ ولا 17 بعد 6 من 
اد عی ذلك فدعواه و بدعته في الزار " ومن اد عی ذلك فافتلوه , و من اتیعه فانهم 
في الناد (4) . 

اقول : مامه في باب وصية النبي ع(ه). 

۰ قب : شنم دحل النبی* رو فسال الوالي عبدالله بن الحسن والحسن 
ابن رید و غيرهما فةالوا : يقطع ( سأ ن4 5 قال ر ببعة | رأي و اصتحا ره 1 يؤداب 
فقال الصادق تلع : أراً, يتم لو ذكر دجلا من أصحاب النبي تلق ماکان الحكم 
فيه ؟ قالوا : مثل هذا , قال : فاس ان ال و بين رجل من أصحابه فرق ؟ 
وال الوالي : كدف الحكم ؟ فال : أخير ني أ !ي أن" رسول الله و فال : الناسقی 
ات سواء هن عو أحداً أن یذ کر نی فاأواحجب علية أن فيل هن 1 شتمني ولا 


(۱) ثواب الاعمال ص ۱۹۰ . 

(۲) صحيفة الرضا ص ۴ ١‏ و فيه : « ومن سب صاحب نبی جلد » . 
(۳) فقه الرضا ص۳۸ . 

(۴) مجالی المفيد ص ۳۲ فى ط وص ۴۰ ط نجف . 


(۵) داجع ج ۲۲ ص ۴۷۵ من‌هذه الطبمة . 


يرفع إلى السلطان . فالواجب على السّلطان إذا رفع إليه أن یقنل من ] (۱) 
نال منّي , فقال الوالی: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحکم أبيعبدالله ۲((923) . 

۱ - کش : عن عل بن الحسن ؛ عن‌الحسن بن خرذاد ٠‏ عن‌موسی بن‌القاسم 
عن إبراهيم بن ابي الملاد ؛ عن عمار السجستاني قال : زاملت أبا بجر عبدالله بن 
النجاشي" من سجستان إلى مكة » و كان يرى دأي الزيدية ۰ فلما صرنا 
إلىالمديئة مضيت أنا إلى أبي عبدالله عليه الصلاة والسّلام , ومضى هو إلى عبدالله 
ابن الحسن . 

قلما انصرف رأيته منكسراً يتقلب على فراشه و يتأواه , قلت : مالك أبا 
بجير؟ فقال : استأذن لي‌علی‌صاحبك إذا أصبحت إنشاءالله , فلممًا أصبحنا دخلت‌علی 
أبيعيدالكٌ تج قلت : هذا عبدالله النجاشي سألني أن أستأذن له عليك , و هويرى 
رأي الزيديّة , فقال: اگذن له . 

فلا دخل عليه قر ”به آبو عبدالل تي فقال له أبو بجير : جعلت فداك 
إني لم أذل مقر" بفضلکم . أرى الحق فيكم لا في غير کم ۰ و إني قتلت ثلاثة 
عشر رجلا من الخوادج كلهم سمعتهم یتبر ء من علي” بن أبى طالب كلم . 

فقال له أبوعبدالله 5# : سألت عن هذه المسكلة أحداً غيري ؟ قال : نعم , 
سألت‌عنها عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب , و عظم عليه , و قال لى : 
أنتمأخوذني الد"نیا و الااخرة , فقلت : أصلحك الله على ما ذا عادينا الاس في 
على 2 ؟ 

فقال له أبو عبدالل ت : فكيف قتلتهم ياأيا بجير ؟ فقال : هنهم من كنت 
اصعد سطحه بسلم حتی أقتله , و منوم من دعوته باللیل على بابه و إذا خرج و 
قتلته , و منهم من كنت أصحبه في الطریق فاذا خلالي قتلته , و قد استتر ذلك 





(۱) ما بن العلامتين زيادة من المصدر . 
(۲) مناقب آل آبی‌طالب ج ۴ ص ۲۶۲ . 


۳ ممم مم مم ين م مرو و يو نوسن نوو نم ةن ور نور وووو و و و وو ن و و 69وو6موندومءثميث و وم هو وه همه‎ DSDNA 


فقال له أبو عبدالله ت : يا أبا بجير ! لوكنت قتلتهم بأمى الامام لم يكن 
عليك في قتلهم شيء » و لکنك سبقت الامام , فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى , 
و تتصداق بلح<مها ۰ اسبقك الامام , وليس عليك غير ذلك . 

ثم“ قال أبو عبدالله 2#): يا أبابجير ! أخبر ني حين أصابك الميزاب وعليك 
الصدرة (۱) من فراء فدخلت النبر , فخرجت وتبعك الصبیان يعيطون (۲) أي شيء 
صر ك على هذا ؟ قال عمار : فالتفت إلى" ۳ وقال لي : أي * شيء كان هدا 
من الحديث حتی تحد ثه آبا عبدالله ؟ فقلت : لا و الله ما ذ کرت له ولا لغيره , و 
هدا هو وج كلامي 1 وال لله 3 عمد الله ت22 : لم يخبر ني| هو | بشيء ا 
ابا بجر ۰ 

فاما حرحتا من عمده قال لي ۳1 بحر : 5 مار آشرد أن هدأ عالم 
آل ى , و أنة الذي كنت عليه باطل » وأنة هذا صاحب الاح (۳) . 

7 كش : عن عل بن قولويه ٠‏ عن سعل بن عمد الله القمي . عن عل دن 
عبد الله المسمعي » عن على إن حی رل المدائنی" فال : عت من سال أ الحسن 
الا وال ل فقال : إني سمعت جد بن بشير يقول : انك لست موسی بن جعفر 
الذي أنت إمامنا و حجتتنا فيما بيئنا و بين الله تعالى , قال : فقال بي : اعنه 
الله ئا - أذاقه الله حر" الحديد , قتله الله أخبث مايكون من فتلة . 

فقلت له : جعلت فداك إذا أنا سمعت منه أوليس حلال لي دمه مباح كما 
۱ بيبح دم الاب لرسول الله ار و الامام ؟ فقال : نعم » حل" و الله . حلة والله 
دمه › و أباحه لك ۱ و امن سهمح ذلك همه » قلت : أو ليس ذلك شدای لك 0 فقال: 


(۱) الصدرة - با لضم - ثوب يلوس فیفشی الصدر . 


(۲) أى یصیحون ویجلبون . 
(۳) رجال الکشی : ۲۹۱ تحت الرقم ۰.۱۸۲ 


هذا سبتاب الله ؛ وسبتاب ارسول الله لع وساب لابائي , وأي سب" ليس يقصر 
عن هذا و لایفوقه هذا القول ؟ 

قلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمن بذلك بریئاً . ثم" لم أفعل ولم أقتله ما 
علي" هى الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة . هن غير أن ينقص من 
ورره شيء , آما علمت أن" أفضخل الشهداء درحةيوم القيمة من نصر الله و رسو له بظبر 
الغیب , ورد" عن الله و رسوله عا )١(‏ . 

۳ - ختص : عن ابي ايوب عن عد بن مسلم , عن ابي جعفر لت قال : 
عودة المؤمن على المؤمن حرام , و قال : من اطلع على مؤمن في منزله فعیناه 
مب-احتان للمؤهن ؛ في تلك الحال , و من جحد نبا مرسلا نبو ته فكذ به 
قدمه هماح : 

قال : قلت : ارأیت من ححد الامام منکم ماحاله ؟ قال :فقال : من ححد 
إماماً من الله وبريء منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الاسام , لان الامام من 
الله . و دينه دين الله »و من بريء من دين الله فبوكافر , دمه مباح ني تلك الحال 
الا" أن یرجم و يتوب إلى الله ما قال . 

قال : و من فتك بمومن يريد ماله و نقسه , قدمه هباح للمومن في تلك 
الحال (؟) . 

©١-ما‏ : عن الحسين بن عبيدالله الغضايرى" | عن أحمد بن صل العطار 
عن أبيه , عن أحمد بن عل البرقي ؛ عن العباس بن معروف ٠‏ عن عبدالرحمن بن 
مسلم » عن فضيل بن يسار قال : قال الصادق تج احذروا على شا بكم الغلاة 
لا یفسدوهم , فان" الغلاة شر“ خلق الله : يصغرون عظمة الله و ید"عون الر بوبية 
لعماد الله . 


(۱) رجال الکشی ص ۴۰۸ ٠‏ 
(۲) الاختصاص : ۲۵۹ . 


و الله ان" الغلاة آشر" من الیپود و النْصاری و المجوس و الذين آشر كوا , 
الخبر (۱) 

6 ما : الحسن بن عبيد الله : عن على بن ل العلوي , عن آحمد بن 
على" بن | بر آاهیم ۱ عن أبية ۰ عن حد اه | بر اهیم إن هاشم ۱ عن آبیأحمد الازدي" ¢ 
عن عبدالصمد بن بشير , عنابن طریف » عن ابن‌نباتة قال : قال امير ا لمۇمنين ج 
للبم إني بريء من الغلاة كمراءة عيسى بن میم من الصاری , اللهمة اخدلهم 

۶ - ما (۳): الحسين بنإبراهيم الةزويني ؛ عنعل بن وهبان , ع نأا حمدبن 


(۱) آمالی الطوسى ج ۲ ص ۲۶۴ . 
(۲) المصدر نفسه " و ما بين العلامتيز, أضفناه من البحار باب نفى الفلو ج ۲۵ 
ص ۲۶۵ و ۲۶۶ من هذه الطبءة الحديثة ' بر بنة صدر ااسند . 
(۳) أمالى الطوسى ج ۲ ص ۲۷۵ و قد رواء الشيخ فى التهذيب ج ٠١‏ ص ۱۳۸ 
ط نجف باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابنأ بىعمير عن هشام بن سالم , وهكذا 
الکلینی باسناده عنمحمدبن يحيى عن‌آحمدین محمد عنا بن بىعمير (الكافى ج ۷ ص۲۵۷) 
وباسناده عن على بن ابراهيم (ج ۷ ص۲۵۸) وباسناده عن محمد بن يحبى عن آحمد بن 
محمد عن أبن محبوب عن صالح بن سهل عن كردين عن رجل عن أبىعبدالله عليه السلام 
(ج لاص ۲۵۹) ۰ 
وهذه القصة مشهورة . وقد رواء الكشى أيضاً فى رجاله بألفاظ وأسانيد وأشار اليه 
الشيخ فى المبسوط فى كتاب المرتد . و قال : روى أن قوماً قالوا لعلى عليه السلام أنت 
اله فآجج نار ثم حرقهم فيها . فقال ابن عباس: لوكنت آنا لقتلتهم بالسيف وسمعت النبى 
صلی الله عليه وآله يقول : لايعذب بمذاب الله . من بدل دينه فاةتلوه . 
ولفظه فى المناقب هكذا : 


ری آن دیع رجلا من‌الز ط أ توه یمن ی آمبرالمومنن یه ! لام بعد فتالآهل‌سه 


6 ۸ - باب القماد -۲۲۷- 


إبراهيم عن الحسن بن علي" الز“عفراني' » عن أبى جعفر البرقي » عن ابن أبي 
عمير ٠‏ عن هشام بن سالم . عن أبي عبدالله ج قال : أتى قوم أميرالمؤمنين 8324 
فقالوا: السلام عليك يا دنا » فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناد 
وحفر حفيرة خری إلى جانها وأفضى مابین‌ما ١‏ فلمالم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة 
وأوقد في الحفيرة الا خری حتى ماتوا ] . 


جالبصرة يدعونه الها بلسانهموسجدواله , فقاللهم : ويلكم لاتفعلوا ۰ انما آنا مخلوق 
مثلکم , فا بوا عليه ٠‏ فقال : لئن لم ترجموا عماقلتم فى“ وتتوبوا الوالله لاقتلنکم ۰ قال : 
فا بوا فخدتلهم أخاديد و آوقد ناراً فکان قنبریحمل الرجل بعد الرجل على منکبه فیتذفه 
فى النار ثم قال : 

انى اذا آبصرت آمرا منکرا أوقدت ناراً و دعوت قنبرا 

ثم احتفرت حفرا و حفراً و يحطم حطماً منكرا 


۹۸ 
ه ((بات القمار)) + 


الایات : البقرة : [ یسئلو نك عن الخمر والیسر قل فيهما ثم كبير ومنافع 
للناس وائمم‌مااً كير من تفعهما (۱) . 

المائدة : حرمت علیکم الميتة و الدم ولحم الخنزير ‏ إلى قوله تعالی - 
و آن تستقسموا بالا زلام (۲) . 

و قال تعالی : يا یا الذين آمنوا اما الخمر والميسر و الا نصاب و 
الا زلام دجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون © نما يريد الشیطان 
أن یوقع‌بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والیسرویصد" کم عن ذ كر الله وعن الصللاة 
فهم انتم منتهون  )۳(‏ ۱ ۱ 

١‏ - فس :فأمًا الميسر فالاردو الشطرنج . و کل" قمارهيسر ؛ و ما 


. ۲۱۹ : البقرة‎ )١( 

(۲) المائدة : ۴ . 

(۳) المائدة : ۳ وال الطبرسی فى المجمع : وروی على بن ابراهیم فى تفسيره 
(راجع ص ۱۵۰) عن الصادقين عليهما السلام أن الازلام عشرء : سبعة لها أنسباء و ثلاثة 
لاأنسباء لها. فالتى لها أنسباء: الفذ , والتوأم , والمسبل , والنافس, والحلس ٠‏ والرقيب 
والمعلى . فالفذله سهم ' والتوأم له دهمان ؛ والمسبل له ثلاثة أ-هم , والنافس له أربعة 
أسهم ' والحلس له خمسة أسهم ٠‏ والرقيب له ستة اسهم , والمعلى له سبعة أسهم . 

والتى لاانسياه لها : السفيح والمنيح والوغد , وكانوا يعمدون الى الجزور فيجز ونه 
أجزاه ثم يجتمعون عليه فیخر جون السهام و یدفمونها الى دجل وثمن الجزور على من 
تخرج له التى لاأ نصباءلما . وهو القمار فحرمه الله تعالى . 


أقول. وودر وی فى ار تیب الاسهام غيرذلك, فمن التهذيب والفغیه : الغذوالتوام سه 


-۲۷۲۹- باب القمار‎ - ۸ Ala 


١‏ اس oo‏ »+ وا و و او واه واه و هو وود 





الا نصان فالا وثان التي كان یعمدها الشر کون .و ما الا زلام فالقداح التي كانت 


بت والنافسوالحلس والمسبل والمعلى والرقیب » وءن اهر أهلى اانة : الفذ والتوآم 
دالرقیب والحلس والنافی والمسبل والمعلی , وقد جمع فى شعرابنا لحاجب هکذا : 


هی فذ و توأم و رقيب ثم حلس و نافس ثم مسبل 
والمعلى والوغد ثم سفیح دمنیح و ذی الثلائة تهمل 
ولكل مماعداها نصيب مثله أن تمد أول اول 


و کیف‌کان يشبه هذا الاستقسام بالازلام ؛ المقارعة التى تداولت فی‌عصر نا هذا بشراه 
أوداق لها قيمة متساوية اعتباراً ثم يعطون الى جمع مناولئك الذين اشتروا الاوراق بحكم 
القرعة شطراً كثيراً من المال المتخذة من جميعهم . وقد يعطى واحد هنهم مائة ألف 
باشترائه ورقة واحدة تعتبر عندهم بائنین أو خمسة ' ومعذلك يبةّى لجاعل الاوراق مآت 
ألوف . 

هذا هوالاستقسام بالازلام , وآها المیسروالقمار . فلایکون الا باللعب أى لعب‌کان ٠‏ 
فان القمار مسدر بابالمفاعلة ولايتحقق الا بين اثنين يلعبان بالنرد أوالشطر نج أوالكعاب 
وغير ذلك حتی‌الخاتم والجوز' ومثلذلك لفظ الميمر؛ قال فىالمجمع: المیسرالقمار» اشتق 
من اليسر وهو وجوب الشىه لصاحبه من قولك يسرلى هذا الشىء ييسر يسراً و ميسراً : 
اذا وجب لك , والياسر: الواجب بقداح وجب لك أوغيره انتهى . 

ومن الایات التى فسر بالاهی عن الشطرنج قوله تعالى فى سورة الحج : ۳۰ : 
«فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور» قال الطبرسى : « فاجتنبوا الرجس 
من الاوثان» من هنا للتبیین, والتقديرفاجتنبوا الرجس الذى هوالاوثان . وروىأصحابنا 
أن اللعب بالشطر نج والنرد وسار نواع القمار منذلك ' وقيل انهم كانوا يلطخونالاوثان 
بده اءقرابينهم فسمى ذلك رجساً . 

أقول: لفظهمن» | نمايا تی‌للتبیین‌مطر دا اذا تلادماءأودمهما» وليسيحمل لفط القر آن 
الذی جاء بلسان عر بى مبین علی‌ماهو غيرمطرد ۰ بل غيرمعلموم ٠‏ بل «من» هناللتبمیض‌سه 


يستقسم بها مشر كوا العرب في الا مود » ني الجاهليّة کل هذا مج ان 
الانتفاع بشيء من‌هذا حرام من الله محر “م , وهو «دحس من عمل الشيطان »فقرن 
الله الخمر و الميسر مع الا وثان )١(‏ . 

؟ ‏ ب : عن عل بنالوليد الخن"اذ. عن بكير قال : سألت أباعبدالله ب عن 
الب بالشطر نج » فقال : إن" المؤمن افي شغل عن اللَعب (۲) . 

#- ما : عن ابن السلت , عن ابن عقدة ٠‏ عن علي“ بن د بن علي 
الحسيني ' عنجعفر بن عد بن عيسى ۰ عن عبدالله بن على" ٠‏ عن الر ضا ثم 
عن آبائه , عن علي" عليهم الصلاةوالسلام قسال : كلما آلبی عن ذكر الله فهو من 
الميسر (۳) . 

آقو ل : قد مضی‌بعض الا خباد في باب الغناء و بعضها في باب المعازف (4). 

۴- ل : عن العطار " عن أبيه , عن سبل » عن ل بن جعفر بن عقبة , 


ج والمعنىآن الاوثان : منها مأهورجس وهواذا تقومربها ۰ ومنها ماهوغيرذلك'؛ والذى 
هورجس قدذکره الله عزوجل فىقوله «انما الخمروالميسروالانساب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه » . 

فكل ماتقومر به فهورجس لهذه الاية وبعض ماتقومر به الشطر نج الذى صنعت آلاته 
مصوراً کالاوثان وهى الشاه والوزيروالصورة والفيل والجندی وغيرذلك ' فيجب الاجتناب 
من الشطر نج وانكان من دون رهان فافهم ذلك , و سيأتى فى الباب الاتى روايات كثيرة 
تؤيد ذلك , وتذکرآن المراد بالرجس من الاوثان : الشطرنج » وليس فيها أن النرد و 
سائرأنواع القمار منها كما ذکره الطبرسى . 

(۱) تفسیر القمی ص ۱۶۸ ۰ 

(۲) قرب الاسناد ص ۸۱ ط حجر . 

(۳) آمالی‌الطوسی ج ۱ ص ۳۴۵ دفی ط حجر ۲۱۴ . 

(۴) باب الفناه والمعاذف سیا تی تحت الرقم هه و۱۰۰ . 


عن الحسن بن صل ابن | خت أبي مالك , عن عبدالله بن سنان , عن عبد الواحد بن 
المختار قال : سألت أبا جعفر يي عن الب بالشطرنج » فقال : إن المؤمن 
لمشغول عن‌اللعب (۱). 

۵ - ل :عن ابن الولید , عن اد بن إدديس » عن الا شعري" رفعه إلى 
أمير ا وٌهنين تيضم قال : نهی سول الله تاوا أن يسلم على أربعة : علی‌السکران في 
سکره ' وعلى هن يعمل التماثيل ٠‏ وعلى من يلعب بالارد ؛ و على من يلعب 
بالادبعة عشر (۲) و أنا أزيدكم الخامسة : أنهاكم أن تسلموا على أصحاب 
الشطر نج (۳) . 

۶ - ل : عن الهمداني والمکتّب والود اق وحمزة العلوي جميعاً» عن علي ؛ 
عن أبيه , عن الا ؤدي والبزنطي معا , عن أبان بن عثمان » عن أبان بن تغلب » عن 
أبي جعفر 2 أنه قال ني قوله تعالی : « حرمت عليكم الميتة و الد"م و لحم 
الخنر یرو ما ا هل" لغير الله به»(4) يعني ماذبح للاصنام. وأمًا «المنخنقة» فان" المجوس 


(۱) الخصال ج ١‏ ص ۱۵ . 

(؟) الاربعة عشر لعبة للمقامرين يخطون على صفحة كصفحة الارض مر بعات كل 
مر بءة منها داخل الاخرى كالجدول ويصفون على متقاطع الخطوط حصيات (داجع صور تها 
فى القاموس ج ۳ ص ۲۷۹) فقد يكون الخطوط فيه ثمان والحصيات ستاً لكل واحد من 
طرفى القمار ثلاث حصيات , ويقال له دسه در» ودسه پر» بالفارسية ومعريها السدد بض 
السين و شد الدال المفتوحة ‏ وقد يكون الخطوط فيه ست عشرة والحصيات أربعة عشي 
لكل واحد منهما سبع يقال له الاربعة عشر كذا ذکرناه فى ج ۷۶ ص ۸ ولكن نقلالعلامة 
المؤلف فى المرآت (شرح الكافى ج ۶ ص ۴۳۵ ) عن المسالك أنهم فسروه با نها قطمة 
خشب فيها حفر فىثلائة أسطر ويجعل فی‌الحفر حصاً صغاراً يلعب بها » فتحرر! 

(۳) الخصال ج ۱ ص ۱۱۲ . 

(۴) المائدة : ۰۳ 


کانوا لايا کلون الذبائح ويأكلون الميتة ؛ وكانوا یخنقون البقر والغنم » فاذا اختنقت 
و مات أكلوها « والتردية » کانوا يش ون أعينها ویلقونها من السطح , فاذا ماتت 
أكلوها « و النطيحة » کانوا یناطحون بالکباش فاذا ماتت احداهما أكلوها « وما 
أكل الستبع إلا" ما ذکیتم » فکانوا يأ کلون ما يقتله الذئب و الااسد » فحرتم الله 
ذلك د و ما ذبح على النصب »کانوا بدبحون لبیوت النيران » وقريش کانوا یعبدون 
الشجر و السخر فیذبحون ليما . 

« و أن تستقسموا بالا زلام ذلکم فسق » قال : کانوا يعمدون إلى الجزود 
فشحزونه عشرة أحزاء م يجتمعون عأيه , فیخرحون السپام فیدفعونبا إلى رجل 
و السنهام عشرة : سبعة لها أنصياء و ثلاثة لا أنصباء لها , فَالْتى لها أنصباء : الفّنگ 
والتوام ١‏ و اسيل »و النافس ؛ والحلس » والر“قيب' والمعلى . 

فالفذ" له سم » و التوأم له سهمان ' و المسبل له ثلائه أسهم ٠‏ و النافس له 
أدبعة أسهم » و الحلس له خمسه سم » و الرقيب له ستدّة أسهم , و المعلى له سبعة 
أسهم , و التي لا أنصباء لها : السفيح و المنيح و الوغد , و من الجزور على من لم 
يخرج له من الا نصباء شيء وهو القماد. فح رمه الله عز"وجل" )١(‏ . 

فس : بلا اسناد مثله (؟) . 

۷ - لى : في مناهي النبي ميا آنه نبى عن النرد و الشطرنج (۳) و نهى 
عن بيع النرد و الشطرنج ١‏ و قال : من فعل ذلك فبو كا كل لحم الخنزير (4) . 

۸ - ٿو : عن أبيه . عن سعد ؛ عن ابن عيسى , عن الاأهوازي' ' عن ابن 
أبي عمير ۰ عن عل بن الحکم أخي هشام , عن عمر بن يزيد .عن أبي عبد الله يِل 


(۱) الخصال ج ۲ ص ۲۶ 

(۲) تفسبر القمی :۰۱۵۰ 

(۳) آمالی‌الصددق ص ۲۵۴ س ۱۹ . 
(۴) المصدر ص ۲۵۵ ص ۳ . 


-۲۳۳- باب القماد‎ - ۸ 4 a 
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قال : إن لله في کل" ليلة من شپر رمضان عتقاء من‌النار الا" من أفطر على مسكر ‏ 


6 


آومشاحنا أو صاحب شاهين (۱) . 

قال : قلت : وأي” شيء صاحب الشاهن ؟ قال : القطر نج (۲) . 

- فا : اعلم بر حمك اله أن الله تمارك وتعا لی قد نهی‌عن جمیع القماروأص 
العباد بالاجتناں منہا وسماها رحساًفقال : «رجس من عمل‌الشطان فاحتنبوه» (۳) 
مئل اللّب بالشطر نج و الارد و عر‌همامن القمار , و الارد اشر“ من الشطر نج فاشا 
الشتطر نج فان" اتدخاذها کفر بالله العظيم " و اللعب بهاشرك » وتقلایها كبيرة موبقة 
و السالام على اللا هي بها کفر ۰ ومقلمها کالناظر إلى فرج امه ۰ 

و اللا عبت بالثر د ل الذي يا کل لحم الخنزير › و مثل الذي يلعب بها 
من غير قمار مثل الذي يصبغ يده فى الد"م ولحم الخنزير , و مثل الذي يلعب في 
شيء من‌هذه الا شیاء کمثل الذي مصر" على الفرج الحرام . 

و انق الم بالخواتيم و الا دبعة عشر .و کل" قماد. حتلى لعب الصبیان 
بالجوز و اللوز و الكعاب . 

و اباك و الضربة بالصو لجان (4) فان" الشطان ير کض »مك ١‏ والملائكة 


(۱) انما سمى « شاهین » لان فى كل طرف ٠ن‏ طرفی الشطر نج شاه و وزير, 
والشطر نج معرب «ستر نكك» مع اتحادالوزن والاصل فيه نبت یوجد فى الصين یشبه جسد 
الانسان و کل قضيب منه مر کب من جسدين ذكر وأ نثى مئعا نقن قد تداخلت رجلاهما , ولما 
صورواالشاه والوزورمن| لخشب و آشبهاصورة الستر نكهسمىستر نك أى الشاهين وهو ا لشطر نج . 

(؟) ثواب الاعمال ص ۶۱ . وتراه فى أمالى الطوسى ج ۲ ص ۳۰۲ وقد أخرجه 
المؤلف رحمه الله فى کتاب السوم ج ٩۶‏ ص ۳۴۰ من طبمتنا هذه . 

. ٩۳ : المائدة‎ )۳( 

(۴) معرب چو كان الفارسية و المراد العصا المعوجة الرأس یضرب بها الكرة 
على الدواب . 


ومسه هم هوه م نمدم ةسومه موه ون ون نوسن مموسجس هه دة ون وود مانيس نه مه نونو م مو ةن هس ون وم مهاج وس وم ةنس ونين سو هيه هس ون هه نيهت نتن سنت ين ست نندت ناوسن ۱ 


تنفر عنك , ومن عثر دابته فمات دخل الثار (۱). 

٠‏ شی : عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبدالله بي عن قول الله 
تعالى : « يا أا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل » (۲) قال : 
1 هو القمار (۳) . 

-١‏ شى : عن غيل بن على" ۰ عن ابي عبدالله تيضم في قول الله : « يا أيها 
اين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » قال : ] (4) نهى عن القمار ۰ و 
كانت قریش تة-امر الرجل بأهله و ماله؛ فنهاهم الله عن ذلك (ه) . 

۳- شی : عن زياد بن عبدالله قال : سالت أبا عبدالله ج عن قول الله : 
د و لا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل >(<) قال :كانت قريش تقاص الرجل في آهله 
وماله فنهاهم الله (۷) . 

۳- سر (۸): من جامع اأبزنطي » عن أبي بصيرء عن أبيعبدالله ليم قال : 

(۱) فقه‌الرضا : ۰۳۸ وزاد الكاتبهنا فی‌هامش‌الاصل : روى عن‌ارشاد القلوب عن 
النبى (ص) قال : لايدخلالملائكة بیتاً فيه خمر أودف أوطنبور أو نرد » ولايستجابدعاؤهم 
ويرفعالله عنهم البركة . 

. ۲٩ , النساء‎ )۲( 

(۳) تفسيرالعياشى ج ۱ ص ۲۳۵ تحت الرقم ۱۰۰ . 

(۴) ما بن|املامتین ساقط من‌الاصل , آلحقناه بقرينة ذکر السند من الاولی دالمتن 
من الا نی . 

(۵) تفسیرالمیاشی ج ۱ ص۲۳۵ تحت الرقم ۱۰۳ . 

(۶) البقرة : ۱۸۸ . 

(۷) تفسيرالعياشى ج ۱ ص ۸۴ . 

(۸) فی‌الاصل رمز شی لتفسيرا لعياشى دهوتصحیف . 


۲۳۵ باب القمار‎ - ۸ i 





بيع الشطر نج حرام , و كل ثمنه سحت » و اتخاذها کفر » و اللعب بها شرك ' 
و السلام على اللا هي بها معصية و كبيرة موبقة » و الخائض يده فیها كالخائض يده 
في لحم الخنزیر , لا صلاة له حتى یغسل يده كما يفسلها من مس لحم الخنزير , 
و الناظر إليها کالناظر في فرج امه "و اللا هي بها و الناظر إليها في حال مایلهی‌بها 
و السلام على اللاهي بها في حالته تلك ن‌الائم سواء . 

و من جلس على الب بها فقد تبو*ء مقعده في النار , وكان عيشه ذلك‌حسرة 
عليه في القيامة , و إياك ومجالسة اللاهي الغرور بلعبپا , فانه من الجالس التي 
باء أهلها بسخط من الله » یتوقمونه في کل" ساعة فيعملك معهم (۱) . 

۴ - شى : عن السكوني » عن جعفر . عن أبيه ليلم أنه كان ينبي 
عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يو کل ؛ وقال : هو السحت (۲) . 

۵ - شى : عن أبي الحسن الرضا 6094 قال : يقول ج : المیسر هو 
القمار (۳) . 

۶- شى : عن أب الحسن‌الرضا ج قال:سمعته يقول825: ان" لشطر نج 
والنرد و أدبع عشرة و کل" ما قوم عليه منها فهو میسر (4) . 

۷ - شی : عن عبدالله بن جندب عمنن آخبره ؛ عن أبيءبدالله چ قال: 
الشطر نج میسروالنرد میسر (۵) . 

۸ - شى :عن إسماعيل الجعفي , عن أبي جعفر ي قال : الشطر نج 
والترد ميسر (5) . 


(۱) السراگر : ۳۷۰ . 

(۲) تفسير العياشى ج ۱ ص ۰۳۲۲ 

(۳) المسدر ج ۱ ص ۰۳۳۹ والظاهر«کان یقول , بدل «قال : یقول» . 
(۴) تفسيرالعياشى ج ۱ ص ۳۳۹ ۰ 

(۶-۵) تفسير العیاشی ج ۱ ص ۳۴۱ . 


6 - شی : عن ياسر ا لخادم ۱ ع نالرضًا E‏ فال : سالته عن المیسر قال 
الثقل من کل شيء . 

قال الحسين : والثقل (۱) مایخرح بين التراهنین من‌الدراهم وغیرء (۲) . 

۰ شی : عن هشام ٠‏ عن امه ر وعه ٠‏ عن أ بی عبد الله م أنه ول [۵: 
روي عنکم آن" الخمر و المیسر و الا نصاب و الازلام رجال ؟ فقال : ما كان الله 
ابخاطبت خلةه دما لایعقلون )۳( : 

۳ ب شی : عن حمدو ره ۱ عن يعوب إن در دك ۱ عن بعص ااا قال : 
سألت أباعيدالله َم عن اللعب بالشطر نج ؛ فقال : الشطر نج من الباطل (4). 

۳ - کش : عن عل بنغالب , عن عن بنالولمدا لخن از ۰ عن ابن 0 
عن عمد الواحد بن ال<تار قال نت أ باعمد الله 2 عن الشطر نج فعال : ان" 
عبد الواحد لفي شغل عناللعب. قال ابن بكير : عبدالواحد ماکان عندي يذ كر الب 
حنی ال عنه أبا عمد الله 22 (۵) . 

۳- جع : روىعبدالله بنمسعودأن” النبى دم" بقوم‌یلمبون با لشطر نج 
قال : ما هده التماثيل التي نتم لما عا کفون ؟ 


وفال ا : من لعب با لسرد فقد عصى . 


(۱) فی‌المصدر المطبوم : « قال : الخبز والثقل » وما فی‌المتن هوالظاهر ٠‏ فان 
الخبز لامعنی له هنا ۰ ولمل الحسین أحدمشايخ العیاشی آومن رواة الحدیث ' ولانعرفه 
لاجل تلخیص الاسناد ۰ وقد عد فی‌مشایخه : الحسین بن اشکیب أبوعبدالله ۰ وفی‌الوسائل 
ج ۶ ص ۱۲۱ «الخبز والتفل» ۱ والظاهر أن الثفل أوالثقل مصحف «شتل» وهو ماتقومر 
عليه ثم أعطى شطر منه خراجاً لر ؛یسهم و مفتیهم . 

(۲-۲) تفسیرالمیاشی ج ١‏ ص ۳۴۱ . 

(۴) تفسیرالمیاشی ج ۲ ص ۳۱۵ . 

(۵) رجال الکشی ص ۹ تحت الرقم ۱۷۹ . 


ج ۷۹ ۸ ۔ باب القمار -۲۳۷- 


و قال تلق : من لعب بالاسترنق (۱) يعني الشطر نج والناظر إليه كا کل 
لحم ااخنز یر . 

و في خبر آخر : الناظر إليه كالناظر إلى فرج امه . 

و قال يلج : و یا کم و هاتين الكعبتين الموسومتين , ف-انهما من میس 
العجم (۲) . 

و دوی لا عبدالواحد بن عد بن عبدوس , عن علي بن عد بن قتيبة » عن 
الفضل بن شاذان قال : سمعنا الرضا جه يقول : لما حمل رأس الحسن بن 
على لض إلى الشام مر يزيد بن معاوية لعنه الله فوضع و نصب عليه مائدة فأقبل 
هو و أصحابه يأكلون ویشربون الفقنّاع , فامنا فرغوا أ بالرأس فوضع في طست 
تحت سريره » و بسط عليه رقعة الشطر نج » و جلس يزيد لعنه الله يلعب با لشطر نج 
فیذ كر الحسين وأباه وجد"ه صلواتالله وسلامه علیرم . ويستهپزيء بذ كرهم ' فمتی 
قمر (۳) صاحبه‌تناول الفقاع‌فشر به ثلاث مس ات ٠‏ ثم صب" فشله على مايليا لطست 
من الا دش ٠‏ 

فمن كان من شیعتنا فلیتور"ع عن شرب الفقاع ۰ و اللعب بالشطر نج 
فلیذ کر الحسين للم ولیلءن يزيد و آل ذياد : يم<والله عز"وجل" بذلك ذنوبه , 


(۱) الاستر نق معرب استر نك وهو بمعنی ستر نك و قد مر معناه؛ وفى الاصل كما 
فی‌المصدر المطبوع الاستریق ۰ وهو تصحیف . 

(۲) ج-امع الاخبار ص ۱۷۹ وقال فى برهان قاطم : ان النرد من مخترعات 
بو ذرجمهر قبال الشغطر نج و قيل انه لعب قديم ذو کمبتین , وقد زاد فيه بوذرجمهر کمبتین 
آخراوین . 

(۳) قمره : أى غلیه فی‌القمار . 


ولو كانت کعدد النجوم (۱) . 

وقالالنبي“ رل : من لعب بالنرد شير(؟)فكا نما صبغ يده في لحم الخنزیر 
و دمه (۳) . 

دعوات الر اوندی (۴) . 


)۱( راجم الحدیث فی‌العیون ج ۷ ص ۲۲ . 

(۲) قال المسمودی عند ذکر الباهبودمن‌ملوك الهند : وفی‌آيامه عمل النردواحدت 
اللمب بها ٠‏ و جمل ذلك مثالا للمكاسب ۰ و آنها لا تنال بالكيس و لا بالحیل و لا یا تی 
بالحذق › وقد ذكر أن أردشير بن بابك أول من صنع النرد ولعب بها وجعل بيوتها ائنی 
عشر بيتاً بعدد الشهور وجعل كلابها ثلائين كلباً بعدد أيام الشهر .وجمل الفصين مثلاللقدر 
وتقلبه بأهل الدنيا راجم ج ۱ ص ٩۴‏ . 

)۳( جامع الاخبار ص ۱۸۰ . 

(۴) کذا فی‌الاصل . 





۹۹ 
هربا بالغنا (e‏ 


الایات : الحج : | فاجتنبوا الرحس من الاوثان و اجتنبوا قول 
الزور (۱) . 


(۱) الحج : ۲۰ وسيأتى فى الاخبار المندرجة فى هذا الباب أن الزور هوالفناء , 
والمفسرون الما فسروه بشهادة الزور كما فسروا الرجس من الاوثان بما کانوا یلطخون 
الاوثان بدماء قرابینهم . 

قال الطبرسى : « واجتنبوا قول الزود» يعنى الکذب , وقيل : هوتلبية المشر كين 
دلبيك لاشر يك لك الا شروكاً هو لك تملکه وماملك » . 

قال : وروی آصحابنا أنه بدخل فيه الغناء وسائر الاقوال الملهية , وروی أيمن بن 
خریم هن سول الله صلىالله غلیه و آله أنه قام خطيباً فال : آیهاالنای عدلت شهادء الزود 
بالشركبالله ۰ ثم قرأ «فاجتنبوا الرجس من الادئان داجتنبوا قولالزود» یر دا نه قدجمع 
فى النهى بين عبادة الوئن و شهادة الزور . 

أقول : سترى فى طى الباب أحاديث متعددة تذكر أن المراد بقول الزور الغناء 
وقد ذكر اللنویون من معانى!لزور مجلس الفناء ۰ ذكره الفيروز] بادى ١‏ ولامنافاة بينها 
و بين ماورد أن المراد بول الزور شهادة الزور , فان اللفظ مشترك بين المعنيين , ولا 
قرينة صارفة يسرفه الى واحد منهما. فيحمل على کلاالمعنیین . وهذا نوع اطلاق لمل" الله 
يوفقنا للتكلم عليه فیما بعد . 

و من الروايات غير المستخرجة فى هذا الباب مارواه زیدالثرسی عن أبى عبدالله 
عليه السلام فى حديث قال : أما الشطر نج فهى الذى قال اللهعزوجل : « اجتنبوا الرجس 
من الاوثان و اجتنبوا قول الزور » فقول الزور الغناء ۰ ان المؤمن عن جميع ذلك لفى 
شغل . ماله و الملاهى فان الملاهى تورث قساوة القلب , و تورث النفاق . و آما ضر يك 
باله‌والج , فان الشيطان معك یر کض . والملائكة تنفرعنك , وان أصابك شىء لم تؤجر 
ومن عثربه داءته فمات دخل النار . 





556 كتاب النواهي اج كلا 


لقمان : و من الئاس من بشتري لو الحدیث ليضل عن سبيل الله بغير علم 
و يتتخذها هزوا | ولئك لهم‌عذاب مهین(۱) ] . 

ط- فس : قال رسول الله تْْد: إنّْه سیکون قوم یبیتون و هم على اللو 
و شرب الخمر و الفناء , فبيناهم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم ,و أصبعدوا قردة 
و خنازیر (۲) . 

»فس : « و الذینهم عن الغو معرضون (۳) يعني عن الفناء و 
اللاهي )٤(‏ . 

۳ فس : «والذینلایشهدون الزود» (۵) قال: الغناء ومجا لس اللفو (ج) . 

۴ - فس : و إذا سمعوا الغو أعرضوا عنه » (۷) قال : الغو الکثت و 
البو والغناء (۸) . 


(۱) لقمان : ۶ . 

و قال الطبرسی - رحمه الله : قيل نزل فى رجل اشتری جارية تغنیه ليلا و نهاراً 
عن ابن‌عبای . ویویده مارواه أبوأمامة عن النبی (ص) قال : لا يحل تعليم المفنیات 
ولابيعهن و أثمانهن حرام , وقد نزل تصديق ذلك فى كتاب الله تعالى : « ومن الئاس من 
يشترى » الاية ۰ والذى نفسى بيده ما رفع رجل عقيرته يتغنى الا ارتدفه شيطا نان يضر بان 
أرجلهما على صدره وظهره » حتى يسكت . 

(۲) تفسيرالقمى :۰۱2۶۸ 

(۳) المومنون : ۳ . 

(۴) تفسيرألممى : ۴۴۴ . 

(۵) الفرقان : ۷۲ . 

(۶) تفسیرالقمی : ۴۶۸ . 

(۷) القصص : ۵۵ ۰ 

(۸) تفسبر القمی : ۴۹۰ . 


ج كلا ٩‏ - باب الغناء € 





© - فس : « ومن الناس من يشتري لهوا لحدیث لیضل" عن سبیل الله» (۱). 
قال : الغنا وشرب الخمر وجمیع الملاهي (۲). 

۶ - فس : عن أبيه , عن‌ابن أبي‌نجران ؛ عن عاصم بن حميد قال : قلت 
لا بيعمدالله عتم : حعلت فداك انیا ديدأن أسألك عن شيء أستحي‌منه, قال : سل ! 
قلت: في الجنّة غناء ؟ قال :إن فى الجنّة شجراً يأمرالله دیاحها فتبب* فتضرب تلك 
الشجرة بأصوات لم سمعالخلائقيمثلها حسناً' ثم“ قال: هذا عوض لمن ترك الماع 
في الد“ نيا من مخافةالله , الخبر (۴) . 

۷ ل :عن یه .عن سعد » عن أبن يزيد 2 عن أبن أبي عمير ۰ عن 
موران بن عل ؛ عن ل<سن بن هارون قال:سمعت أباعيدال ي یقول :الغناء يودث 
النفاق و يعتقب الفقر (4) . 

۸ - ل : عن ابنالمتو کل » عن الحميري ؛ عن‌ابن عيسى . عن ابن‌محبوب 
عن خالد بن حریر ؛ عن ۳ الر بیع الشامي" 4 عن أبي عبدالله ت قال : سئل 
عن الشطرنج و الأرد , قال : لا تقر بهما , قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه لا 
تفعلوا ! الخبر (۵) . 


(۱) لمان : ۶ . 

(۲) تفس القمی : ۵۰۵ . 

(۳) تفسرالمی : ۵۱۲ وتمامه فى ج ۸ ص۱۲۷ من هذه الطبعة الحديثة راجمه . 

دفیه ایا ص ۴۴۰ فى كفسير قوله تعالی : «فاجتنبوا الرجس من الاوثان داجتنبوا 
قول الزود » : حدثنی آبی عن ابن آبی‌عمیر عن هشام عن أبى عبدالله عليه السلام قال : 
الرجس من الاوثان الشطر نج وقول الزور النناء . 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۰.۱۴ 

(۵) الخصال ج ۱ ص ۱۲۰ وقد مر تمامه فى ص ۱۶۸ 


€( كتاب النواهي € 


. )۱( عن ابن يزيد . عن ابن محبوب مثله‎ ٠ عن أبيه , عن سعد‎ e 

4 - ل : ابن الوليد , عن الصفار ' عن الحسن بن على الكوني ۰ عن 
إسحاق بن إبراهيم ؛ عن نصربن قابوس" عن أبيعبدالله ي قال : المنجمءلعون 
و الكاهن ملعون , و الساحر ملءون : و الْفسة ملعونة ٠‏ ومن آواها و أكل 
كسيها [ فهو * ]| ملمون الخبر (۲) . 

۰ ب : عن عل بن الحسين , عن|براهيم بن آبي‌البلاد قال : قلت لا بي 
الحسن الا وال ك : جعلت فداك إن" رجلا من مواليك عنده حوار مغنيا 


قيمتهن” أدبعة عشر ألف دیناد و قد جعل لك ثلثها . فقال : لا حاجة لى فیها » إن* 


(۰ 


من الکلب و المغنية سحت (۳) . 

۱ - ب :عن الريان بن الصلت قال : قلت للرضا م : إن" العباسی" 
آخبرني أنّك رخاصت في السماع ؟ فقال : كنب الزندیق , ما هکذا كان , إثم..ا 
سألني عن سماع الغناء فاعلمته أن" رجلا أتى أبا جعفر ج بن على” بن الحسن 
عليهما السام فسأله عن سماع الغناء فقالله : أخبرني إذا جمع الله تبارك وتعالى 


(۱) معانى الاخيار ص ۲۲۴ . 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۱۴۳ وبعده قال عليهاللام: المنجم کالکاهن والكاهنكاساحر 
والساحر کالکافر والكافر ف ىالنار . 

(۳) قرب الاسناد ص ۱۲۵ ط حجر؛ ورواه فى الكافى عن ابراهيم بن أبى البلاد 
قال : آدسی اسحاق بن عمر بجوار له مننیات أن يبعن و يحمل ثمنهن الى أبى الحسن 
عليه السلام قال ابراهيم : فبعت الجوارى بثلات مائة ألف درهم و حملت الثمن اليه فقلت 
له : ان مولى لك يقال له اسحاق بن مر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مفثیات و حمل 
الثمناليك > وقد بعتهن وهذا الئمن: ثلاث مائة ألف درهم , فقال : لاحاجة لى فيه , ان 
هذا سحت و تعلی‌هن کفر والاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت . راجم الکافی ج ۵ 


ص۲۰ ۱ . 


۷۹ ۹ 7ب باب الغناء = TE‏ 


بين الحق والباطل مع أيلهما يكون الغناء ؟ فقال الرجل : مع الباطل ؛ فقال له 
آبوجعفر 293 : حسبك , فقد حکمت علی‌نفسك. فبكذا كان قولي‌له (۱) . 

۳ ال : عن ماجیلویه , عن عمه .عن الكوفي” .عن عل بن زياد البصری 
عن عبد الله بن عىدالرحمن ؛ عن الثمالي ؛ عن ثور بن سعيد » عن أبيه , عن أمير ‏ 
المؤمنين ج قال : كثرة الاستماع إلى الغناء تورث الفقر (۲) . 

۳ - ل : الا ربعمائة : قال آمیرالومنن تام : الغناء نوح إبليس على 
الجنة (۳) . 

۴ ن :عن البمداني ؛ عن على بن إبراهيم , عن الریان بن الصلت 
قال : سألت الرضا لي يوماً بخراسان فقلت : يا سيدي ان" هشام بن إبراهيم 
العبئاسية حكى عنك أك دخنصت له في استماع الغناء ؟ فقال : كني الز نديق 
إِنّما سألنى عن ذلك فقلت له : إن رجلا سال أبا جعفر 02 عن ذلك فقال 
أبوجعفر لي : إذا ميّز الله بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟ فقال : مع 
الباطل , فقال له آبوحعفر جخ قد قضت (4) . 

كش: عن عل بن الحسن » عن علي" بن إبراهيم مثله (ه) . 

۵ - ن : بالا سانيد الثلائة . عن الرضا . عن آبائه 206 قال : قال 
رسول الله رال : إني أخاف عليكم استخفافاً بالداین وبيع الحكم )١(‏ وقطيعة 


اثر حم > 3 أن 7 خدوا الثر أن م‌آمیر 3 تقد مون احد کم و لیس +-افضلكم 


(۱) قرب الاسناد ص ۱۴۸ ط حجر. 

(۲) الخصال ج ۲ ص ٩۳‏ فى حديث طویل . 

(۳) الخصال ج ۲ ص ۱۵۵ فى حديث طویل . 

(۴) عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۴ , دفی ط حجر ص ۱۸۷ . 


(۶) منع الحکم خ ل . 


في الدين (۱) . 

۶- ن : عن البيهتي , عن الصولي :عن عون بن عل الكندي » عن ین 
آبيءمتاد وکان مشتهراً بالسماع وبشرب التبیذقال : سألت‌الر ضا ب عن السماع 
فقال ؛ لا هل العدداز رأي قیه , وهو في حیزالباطل واللپو . أما سمعت الله عن وجل" 
يقول : «و اذا وا باللغو وا کراما» (۲) . 

۷- ما : عن الفحنام " عن المنصودي ؛ عن عم" آبیه, عن آبي‌الحسن الثالث 
عن آبائه , عن الصادق ي في وله تعالی : « فاجتنبوا الر "جس من الا وثان و 
اجتنبوا قول الزود » قال : الرجس الشطرنج , و قول الزور الغناء (۳) . 

۸ - ما : عن ابن بسران » عن إسماعيل بن عل الصفاد ' عن عل بن 
إبراهيم بن عبد الحميد , عن علي بن بحر ٠‏ عن قتادة بن الفضل " عن هشام بن 
الغار , عن أبيه , عن جد» ربيعة قال : سمعت رسول الله تي یقول : يكون في 
متي الخسف والمسخ والقذف , قال : قلنا : يارسولالله بم ؟ قال: باتتخاذهم القينات 
و شربهم الخمور (4) . 

4 ع : عن ابن الوليد , عن الصفاد ' عن أبن يزيد ٠‏ عن إبراهيم ٠‏ عن 
أبي يوسف ١‏ عن أبي بكر الحضرمي ٠‏ عن أحدهما ام قال : الغناء عش * 
الفاق ؛ و الشراب مفتاح کل" شر » ومدمن الخمر كعابد وئن ؛ مکذاب يكتاب 
الله » لوصد"ق كتاب الله لحرتم حرام الله (۵) . 


ٿو : عن ابن إدديس ؛ عن أبيه , عن ل بن أحمد ٠‏ عن عل بن جعفرالقمي 





. ۴۲ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۲۸ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۳۰۰ أمالى الطوسى ج ۱ ص‎ )۳( 
۰ ۱۱ آما لیا لطوسی ۲ ص‎ )۴( 
. ۱۲۶۲ علل الشرایع ج ۲ ص‎ )۵( 


ج كما ٩‏ - باب الغناء -€0- 


روعه إلى أبىعبدالله تم مثله (۱) . 

۰- مع : عن المظفر العلوی" ؛ عن ابن العياشي ' عن آبیه , عن الحسین بن 
إشكيب , عن عد بن السري" » عن الحسين بن سعيد . عن ابن ابي عمير » عن 
البطائني" ؛ عن عبدالا على قال : سألت جعفر بن عل تي عن قول الله عزتوجلة 
«فاجتنبوا ال رحس من الا وثان واجتنبوا قول‌الز ور»(۲)قال : الجس من الا وثان 
الشطر نج , وقول الزور الغناء . 

قلت : قوله عز"وجل" : « و من الناس من يشتري لهو الحديث » (۳) قال : 
منه الغناء (4) . 

۱ - مع : عن أبيه , عن سعد , عن ابن عيسى »عن يل بن يحيى الخن از 
عن حماد بن عثمان ٠‏ عن أبيعيدالله تلج قال : سالته عن قول الز ور ؛ قال : 
منه قول الرجل لذي يغنتي: أحسنت (ه). 


۳۳ د سن : عن أ بره عن عبد الله دن ا لفصل اهاشمي" © ۱ عن یه ۱ 


(۱) ثواب الاعمال ص ۲۱۵ ۰ 

(۲) الحج , ۲۰ . 

(۳) لقمان : ۶ . 

(۵-۴) ممانیالاخبار ص ۳۴۹ وفى ط حجر ص ٩٩‏ . 

(۶) الظاهر هنا قوط كلمة العف , فان عبدالله الفضل الهاشمی انماهومن أصحاب 
السادق , وقدروى البرقى عن أبيه عن آبی‌عبداله علیه‌السلام غيرمرة علی‌مانتبمت من کتاب 
المحامن ونس علىذلك الاردبیلی فى رجاله؛ و يويد ذلك أنه روی فى كتاب المرافق من 
المحاسن تحت الرقم ۱۱۸ و لنظه هكذا : عنه عن بض آصحاینا بلغ به آبا عبدالله (ع) 
قال : آمایستحیآحد کم أن یفنی علی‌دابنه وهىتسبح الحدیث " وهکذا تحت الرقم ٩۷‏ عنه 
عن بعض آصحابنا رفعه قال أبوعبدالله (ع) لاتضر بوها علی‌المثار واضر بوها على الثفار, و 
قال : لاتننوا علی‌ظهرها آماءستحی آحدکم أن يغنى علی‌ظهر دابته وهی تسبح . 


عن بعض مشبخته ٠‏ عن ابي عمدالله لح قال : أما يستحي أحد کم أن يغني‌علی 
دابته وهي تسبح (۱). 

۴۳ - ضا : كسب الفنية حرام (۲) . 

و اعلم أن" الغناء مما قد وعدالله عليه النار في قوله : «و من الناس من 
يشتري لهو الحدیث لیضل* عن سبیل الله بغير علم و یتخذها هزوا اولئك لهم 
عداب مپین » (۳) . 

وقد یروی عن أبيعبدالله تي أنه ساله بعض آصحابه فقال: حعلت فداكإن* 
لي جيراناً و لهم جواد مغنيات بتفنین » و یضرین بالعود ۰ فر يما دخات الخلاء 
فا طیل الجلوس استماعاً مني لهن . 

قال : فقال أبوعبدالل ي : لا تفعل ! فقال الر“جل : و الله ماهو شيء 
آتيه برجلي » نما هو أسمع با ذني ‏ فقال أبو عبدالله ل : بالله آنت ماسمعت 
قول الله تبارك و تعالى : « إن" السمع و البصر و الفؤاد کل ولئك كان عنه 
مسؤولا »؟ (4) . 

و أدوي في تفسير هذه الاية أنه يسأل السمع عمنًا سمع » و البصر عممًا 
نظر , و القلب عمنا عقد عليه ؛ فقال الرجل كأتلي ام أسمع بهذه الا'ية في كتاب 
الله عز "وجل" من عجمي و عربی ؛ لاجرم آني قد تر كنا . و اني أستغفر الله ' 
فقال أبو عبدالله بل : اذهب فاغتسل و صل ما بدالك , فلقد كنت مقيماً على 
أمى عظيم ,ماکان أسوء حالك لو كنت مت" على هذا ؟ استغفر الله و اسأل الله 
التوبة من كل ما یکره , فاته لايكره الا" القبيح , و القبيح دعه لا هله , فان" 


(۱) المحاسن ص ۳۷۵ ۰ 
(۲) فقه الرضا : ۳۳ باب التجارات والبيوع . 
(۳) لقمان : ۶ . 


(۴) آسری : ۲۶ . 


-۲6۷- بان الغناء‎ - ٩ a 


لكل قبيحأهلا (۱) . 

۴ - شی + عن أبي حعفر ت قال : كنت عند ۳ عدالله 2 فقال 
له دجل : بأبي أنت و اميإ ني أدخل كنيفاً لي ولي جيران ؛ وعندهم‌جوادیتفتن 
ويضربن بالعود إلى آخر الخبر (۲). 

۵ - شی : عن حابر › عن النبی یڈ قال : كان إبليس آوال من ناح 
وأو لمن تغنی [وأوال ] من حدا : قال : لما أ كل من الشجرة تغنى ؛ ولماا هبط 
حدابه , فلما استقر" على الارض ناح فاد کر ما في الجنّة (۳) . 

۶- جع : قال النبي ي: الغناء رقية الزنا. 

و دوى أبوأمامة عن النبي أي قال : ما رفع أحد صوته بالغناء الا" بعث 
الله شيطانين على منكبيه يضر بان بأعقابهما على صدده ؛ حتی يمسك (4) . 

۷ -نو ادر الراوندى (۵) 





(۱) فقه الرضا ص ۳۸ . 

(۲) تفسیر العیاشی ج > ص ۲۹۲ . 

(۳) تفسیرالعیاشی ج ۱ ص ۲۷۶ وتمامه فى كتاب النبوة باب كيفية نزول آدم تحت 
الرقم ۲۰ " داجم ج ۱۱ ص ۲۱۲ الطبعة الحديثة . 

(۴) جامم الاخبار ص ۱۸۰ . 

(۵) کذا فی‌الاصل . 


۱.۰ 
E‏ 
* « ( المعازف و الملاهی ) > * 
الابات : الجمعة : و إذا رأوا تاره أو لوا انفض و | إليها وتر كوك 


قائماً قل ما عند الله خير من اللبو و من التجارة و الله خبرالر اذفی )١(‏ . 


(۱) الجمعة : ۱۱ ٠‏ ونقلالطبرسى فى سیب النزول عنجابر بن عبدالله قال: اقبات 
غير وحن سل مع :وسول اله (س) الجمعة , فانقض النای الها ۰ قما بقی غير اثثی عشر 
رجلا نا فیهم فنزلت الاية « واذا روا تجارة آولهوا » الخ . 

وفىالدرالمنثور : آخرج ابن‌جریر وابن‌المنند عن جابر بن عبدالله آن‌النبی (ص) 
كان بخطب النای يوم الجممة فاذا كان نکاح لعب أهله وعزفوا دمروا باللهو على المسجد 
واذا نزل با لبطحاء جلب قال: وکانتالبطحاء مجلساً بفناه‌المسجدا لذی‌یلی بقیم الغرقد و 
كانت الاعراب اذا جلبوا الخیل والابلهالفنم وبضائع الاعراب نز لوا البطحاه . فاذا سمع 
ذلك من يتعد للخطبة قاموا لاهو والتجارة و تر كوه قائماً فعاتب الله المؤمنين لنبیه (ص) 
فقال : «واذا رأوا تجارة آولهوا ابفضوا الیها و تر کوك قالماً» . 

و قال الطبرسی : وقال المقاتلان : بینا دسول الله (ص) بخطب يوم الجمعة اذ قدم 
دحية بن خليفة بن فروة الکلبی ثم أحد بنی الخزرج ثم أحد بنی زيد بن مناة من الشام 
بتجاره و کان اذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق الا أتته . 

و کان یقدم اذا قدم بکل‌مایحتاج‌الیه من دقیق أو برأو غيره فينزل عند أحجارالزيت 
- وهو مكان فى سوق المديئة ‏ ثم یضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فیخر ج اليه النای 
لیبتاعوا معه . 


١‏ -لى : في مناهی النبي يلي أنه نبی عن الكوبة والعرطبة يعني الطبل 





جفقدم ذا تجمعة ‏ وكان ذلك قبل أن يسلم ‏ ورسولاث (ص) قائم علىالمنبر 
يخطب , فخرج الناس فلم يبق فى المسجد الا اثنا عشر رجلا وأمرهة . 

فقال صلى الله عليه وآله : لولاهؤلاه لسو"مت عليهم الحجارة من السماء وأنزل الله 
هذه الاية . 

أقول : والظاهر من الاية الشريفة - حيث أخذ ذلك وصفاً لهم أن تلك الفعلة 
القبيحة تكررت منهم ثم نزلت الاية تعييراً لهم ۰ دیوید ذلك مانقله ف ىالدرا|امنثور عن 
البیهقی فى شعب الايمان عن مقاتل بن حيان أنه قال : فبلننی - واله أعلم ‏ نهم فعلواذلك 
ثلاث هرات » وهكذا نقل الطبرسى فى المجمع عن قتادة دمقاتل آنهم فعلوا ذلك ثلاث 
مرات فى كل يوم مرة لمیر تقدم من الشام وكل ذلك يوافق يوم الجمعة . 

والظاهر من قوله تعالى « تجارة أولهواً» حيث عطف اللهو على التجارة بأو ۰ أن 
اللهو معدود باستقلاله كالتجارة وأن الانفضاص الى اللهو حين خطبة الصلاة مذموم كما أن 
الانسراف الىالتجارة حينذاك مذموم ۰ ولذلك قال بعده « وماعندالله خيرمن اللهو ومن 
التجارة» فعد اللهو فى قبال التجارة . 

و آما ماقيل : دان اللهو شىء غيرمتصود لذاته والمتدود لذاته الثجارة وانما خصت 
التجارة بعود الضمير اليها فى قوله « انفضوا اليها » لانها كانت اهم اليهم وهم بها 
أسر من الطبل . لان الطبل انما دل علىالتجارة وقدوم العير» فليس على محله » فان ضرب 
الطبل وحده قصداً لاخبار الناس لا بای به . و ليس هو من اللهو . وان كان مع ضرب 
الطبل معازف اخرى يستلذ بهاالنای فهو لهو قطعاً لكنه موجبلانصراف النای عن‌التجارة 
أيضاً , و ما كان التجار لیفعلوا ذلك ۰ كما لم ينقل . 

فالمعول على حديث جابر حيث قال : « فاذا كان نكاح , لعب أهله وعزفوا و مروا 
باللهو على المسجد » و قد نقل عنه الطيرسى أن المراد باللهو المزامير . 

فالمزامير وأمثالها منالمعازف التى يكون الفرض منها ومنسماعها الاستلذاذ سه 


و الطنبور و العود (۱) . 

۳ - لی : (۲) عن أبيه , عن سعد ,عن النهدي . عن ابن محبوب » عنأبي 
آیتوب » عن عل بن مسلم » عن أبي عبدالله ب قال : قال رسول الله يلي إن" 
الله بعثني رحعة للعالمين , ولا محق المعازف والمزامير " وا مور الجاهلية و أوثانها 
و أزلامها (۳) . 

أقول : ان الخير في باب شرب الخمر (4) و قد مصّی بعصما في ساب 
الغناء . 

۳ - فس : دو آکلهم السحت » (۵) قال : السحت هوبین الحلال والحرام 
وهو أن يواجر الرجل نفسه على حمل المسکر , و لحم الخنزیر , و اتخاد 
الملاهي , فاحارته نفسه حلال , و من جبة مایحمل و يعمل هو سحت (۱) . 


ج والتلهى مذموم بنفسها كما آن‌التجارة حین‌یخطب‌النبی(ص) مذموم بنفسها. دعوا الیها 
با لطبل آولا. رأوها النای يأعينهم من داخل المسجد وحیطانه أقسر من القامة " آدسمعوا 
جلبة الناس وغوغاء‌هم فعلموا بقدوم المير و التجارة , أى ذلك كان فهو مذموم . 

هذا حکم التجارة حين يخطب النبی (ص) وأما حين آذان الصلاء فهومنهی عنه لقو له 
تعالىداذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله وذروا البیم ذلکم خير لکم ان 
كنتم تعلمون » . 

(۱) آمالی السدوق ص ۲۵۴ فى حديث . 

(۲) فى الاصل رمز الخصال و هو بهو . 

(۳) آمالی الصدوق ص ۲۵۰ . 


(۴( باب شرب الخمر قد مر تحت الرقم ۶ وقد ذکر‌هذا الحديث تحت الرقم ۴ 
راجمه ان شنت . 
(۵) المائدة ص ۶۲و ۶۳ . 


(۶) تەسیرالقمی ص ۱۵۸ . 


ج 71 اكات المعازف واملاهي ات 


۴ ب اران نتوین عن جعفر ' عن أبيه قال يا دم 
برجل کسر طنبور رجل » فقال : تعدای (۱) . 

هل : عن ماجیلویه. عن ى العطاد , عن الا شعري" ٠‏ عن السيادي 
رفعه إلى أبي عبدالله 0938 أنه سل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر و يضرب 
بالطنبور (۲) . 





(۱) قال بعض المعلتين على نسخة الاصل ص ۳۶ : «کذا فى الاصل ولادیب أن فيه 
ستطاً من الناسخ و تصحیفاً ولم نجه الرواية فى کتاب قرب الامناد الذی بایدینا » ولکن 
فى کتاب الجعفر یات ما هذا لفظه : 

عن. على (ع) أنه رفع اليه رجل کسر بر بطأفاً بطله, و مثله فی‌کتاب دعائم الاسلام 
الا أن فيه زيادة « ولم يوجب على الرجل شيئاً » 

أقول : الحديث مذكور فى قرب الاسناد ط نجف ص۸۷ , و فيه : « فقال : بعد 
و فى دعائم الاسلام : روینا عن جمغر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام 
أنه قال : من تعدى على شیه مما لايحل كسبه فأتلفه فلاشىء عليه فيه ۰ و رفم اليه رجل 
کسر بر بط فأ بطله . ولیس فيه ما نقله من‌الز يادة. 

و هكذا رواه الشيخ فىالتهذيب ج ٠١‏ ص ۳۰٩‏ والکلینی فى الكافى ج ۷ ص۶۸٣‏ 
من دون زيادة . 

وفيه أيضأ عن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : من كسر بر بطأ أو لعبة من 
اللپ أو بش الملاهى أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولاغرم عليه . 

و آما الحديث فظاهرء ينافىالقول بعدم الضمان‌سواء كان اللفظ « تعدی » آو«تفدی» 


فان الاول حكم بتعدی الکاس فعلیه الفرم . والثانی ايجاب الفداء و فى التعريفات : 
الفدية و الفداء : البدل الذی یتخلس به المکلف عن مکروه توجه اليه . 
(۲) الخصال ج ۱ ص ۳۲ 


»و ل : في دصبة النبي؛ عيذ إلى علي 220: ثلاث يقسين القلب :استماع 
اللبو ؛ و طاب الصيد ؛ و إتيان باب السلطان )١(‏ . 

۷ - ل : عن أبيه . عن سعد » عن ابن عيسى , عن ابن معروف ٠‏ عن أبي 
جميلة ؛ عن‌ابن‌طر یف » عن ابن نباتة قال: قال على بي : سنّة لا ينبغي أن یسم 
عليهم : اليهود , و التصادی , و أصحاب النرد و الثطرنح ٠.‏ و أصحاب الخمر و 
البر بط والطنمور , والمتفكبون بسب الا مهات, والشعراء الخير (؟) . 

۸ -ن (۲) ع : سأل الشامي" آمیرالومنین ج عن معنی هدیر الحمام 
الراعبية . فقال : تدعو على أهل المعازف والقبان و الزامیر و العيدان )٤(‏ . 

٩‏ - ل :عن أبيه. عن سعد , عن ايوب بن نوح » عن دبيع بن ع 
المسلي . عن عبدالا على؛ عن نوف ٠‏ عن أميرالمؤمنين 28 قال : يا نوف ! ایا 
أن تكون عشاراً , أو شاعراً , أو شرطيًاً , أو عر يفأ , أو صاحب عرطبة - وهى 
الطنبور ‏ أو صاحب كوبة ‏ و هي الطبل - فان" نبي الله م3 خرج ذات ليلة 
فنظر إلى السماء فقال : آما ]نها الستاعة الني لا یرد" فيا دعوة الا دعوة عر يف 
أودعوة شاعر أودعوة عاشر أوشر ملي" أو صاحب کوبة (ه) . 

۰ - ل : عن أبيه . عن آحمد بن إدديس عن الا شعري عن ابن اي 
عذمان , عن موسی الروزي ؛ عن أبي الحسن الا ول تج قال : قال دسول الله 
صلی الله عليه و آله : أربع یفسدن القلب و ینبتن التفاق في القلب كما ينبت 


(۱) الخصال ج ۱ ص ۶۲ . 

(۲) الخصال ج ۱ ص ۱۶۰ . و مثله فى السراگر من كتاب ابن قولويه عن ابن 
نباتة ص ۴۹۰ . 

(۳) عيون الاخبار ج ١‏ ص ۲۴۶ » وفى ط حجرص ۱۳۶ 

(۴) علل الشرايم ج ۲ ص ۲۸۲ و۲۸۴ . 

(۵) الخصال ج ۱ ص ۱۶۴ . 


چ ۰ - باب العازف والملاهي -۲۵۲- 


الماء الشجر : استماع اللو والبذاء , و إتيان باب السلطان , وطلب الصيد (۱) 

۱ - ضا : نروي أنه من أبقى في بيته طنبوداً أوعوداً أو شيا من الملاهيمن 
المعزفة و الشطر نج وأشاهه أر بعين بوماً فقد باء بغضب من الله , فان مات في أد بعين 
مات فاحراً فاسقاً وماواه النار وبئ سالمصير (۲). 

١‏ جع : قال دسول الله یز : يحشر صاحب الطنبود يوم القيامة و هو 
و الوحه و بيده طنبور من النار . و فوق رأسه سعون ألف ملك ۰ یمد کل 
ملك ه_قمعة تكو دات ووحپه , و يحشر صاحب الغناء من قمره آعمی وأخرس 
و أبكم , ويحشر الزاني مثل ذلك , وصاحب المزماد مثل ذلك » وصاحب الدفی" 
مثل ذلك (۳) . 

۳ - نوادر الر اوندی : باسناده . عن‌موسی بن حعفر ۰ عن آبائه الا 
قال : قال دسول‌اله يا3 : فرق بين النکاح والسفاح ضرب الداف )٤(‏ . 


(۱) الخصال ج ۱ ص ۱۰۸ . 
(۲) فقه الرضا ص ۳۸ ۰ 
(۳) جامم الاخبار ص ۱۸۰ 
(۴) نوادر الراوندی ص ۴١‏ ؛ و بمده قال على عليه السللام : قالت الانسار : با 
رسول الله ما ذانقول اذا زفقنا ؛ فقال رسول الله (ص) : قولوا : 
أتيناكم اتیناکم . فحیونا نحیکم 
(ولاا لذهبةا لحمر اه ماحلت فتاتنا بوادیکم 


-764- کتاب النواهی چ 


۱۰۹ 
ه (((باب ) ) ه 


<> « ( ماجوز من الغناء و مایوهم ذلك ) » له 

٩‏ اج : دوي أن موسی‌بن جعغر تم كان حسن الصوت » حسن القراءة. 

و قال يوماً من الا ينام : ان" علی" بن الحسن كان يقرء القر أن ؛ فربما 
مرتبه المار؛ فصعق من حسن صوته » و ان" الامام لو طبر في ذلك ثيثاً لم احتمله 
الناس , قيل له : ألم يكن رسول الله يَف يصلي بالناس و يرفع صوته بالقر آن ؟ 
فقال : ان" رسول الله یا كان يحمل من خلفه مایطیقون(۱) . 

اقول : قد مضى في باب ژواب البكاء على ال<سين ب تجويز الانشاد فيه 
و الااءس به (۲) . 

۴ ب : عنما عن حنان قال : كانت اميءة معنافي الحي" , و كانت لها 
جارية نائحة . فجاءت إلى أبي فقالت : جعلت فداك يا عماه نك تعلم آنما 
معيشتی من الله عز"وحل؟ من هذه الجارية » و قد اخ أن تسأل أا عبد الله 
عليه الستالام » فان يك ذلك حلالا و إلا" ام تنح وبعتها و أكلت ثمنها حتی يأتي 
لله بفرح . 

قال : فقال أبي : و الله [ني لاعظم أباعبدالله يم أن أساله عن هذه 
المسئلة , قال : فقلت له: أنا أسأله لك عن هذه , فلا قدمنا دخات عليه فقلت : 
إن" امرأة جارة لنا و لبا جارية نائحة , إنّما معیشتها منها بعد الله , قالت لي:اسأل 


(۱) الاحتجاج ص ۲۱۵ و مثله فى السرائر ص ۴۷۶ وقد آخر جهالمؤلففىكتاب 
القرآن ج ٩۲‏ ص ۱۹۴ 


(۲) داجم ج ۴۴ ص ۲۸۲ ۲۸۶3 د ۲۸۷ ١‏ و اذا تعرف أن المراد بالانشاد هو 
قراءة الاشعار بالتغنى أى الوت مع الغثة . 


م چس = ۳٠‏ ول مع له و cC cm cca‏ من م وي هن مومس مم مه 


آبا عبدالله عن کسبها » إن يك حلالا و إلا" بعتا , قال أبو عبدالل ج : تشارط ؟ 
قلت : و الله ما أدري تشارط أم لا ۰ فقال لى : قل لها : لا تشادط و تقبل ما 
| عطیت (۱). 

۳ ب ب :عن على" , عن أخيه قال : سألت عن الغناء هل يصلح في الفطر 
والاأضحى والفرح ؟ قال : لا بای به, ما لم یمس به . وسألته علیه‌الستلام عن النوح 
فكرهه (۲) . 

اقول : ني دواية على" بن جعفر : مالم يزمر مکان مالم يعص به (۳) . 

۴ ن : بالاسناد إلى دازم . عن الر ضا ت عن ! بائه 2686 قال : قال 
رسول الله از : حسنوا القر آن بأصواتكم » فان" الصوت الحسن يزيد القر آن 
حسناً . وقرأ ب د يزيد في الخلق مايشاء» (4). 

٥‏ - مع : عن عل بن هادون الزنجاني” ٠‏ عن علي بن عبدالعزیز » عن 
أبي عبدالله القاسم بن سللام دفعه إلى النبي" َي قال : ليس مثا من لم يتفن 
بالقر آن (۵) . 


(۱) قرب الاسناد ص ۷۷ و فى ط حجر : ۵۸ ٠‏ 

(۲) قرب الاسناد ص ۱۶۳ وفى ط حجر ص ۰۱۲۱ 

(۳) داجم کتاب المسائل المطبوع فى البحار ج ۱۰ص ۲۷۱ الطبعة الحديثة 
دالمزمار القصبة التى يزمر فیها أى ینفخ وفى الاصل المطبوع فى رواية على بن الحسین ۰ 
وهو تصحيف . 

(۴) عيون الاخبار ج ۲ ص ۶۹ . والاية فى فاطر :۱. 

(۵) معنى الحديث أن من كان ذاغناء وترجیم صاحب صوت حسن قادرا على أن 
يتغن بالقرآن ولم یتفن تحرجاً من الاثم زعماً منه أن ذلك لايليق بالقر آن الكريم فليس 
منا . كما أن قوله عليه الصلاة والسلام فى الحية د من تر كها خوفاً من تبعتها فليسمناء 
یمنی حميةالوادى' وأن من‌تر کها ولم یمتلها زعماً منه أنهامخلوقة لله تعالىلها حياة و سم 


معناء : لیس هنا من لم یستفن به , ولایذهب به إلى السوت , وقدروي أن* 
من قرء القر أن فمو غني لافقر بعده . 

و روي أن من اعطي القر آن فظن أن" أحداً أ عطي أ كثر مما اعطي فقد 
عظّم صغيراً » و صغر كبيرأٌ .و لا ينيفي لحامل القر أن أن بری أنة أحداً من اهل 
الا رش أغنى منه » و لوملك الدنيا برحبها . 

و لو كان كما یقول : إنه الترجیع بالقراءة و حسن الصوت ٠‏ لكانت 
العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن یکون من لم یرجم صوته بالقراءة فليس من 
الب تج حين قال : ليس هنا من لم یتفن" بالقر آن(۱). 


جروح شاعرة » وقتلهاابادة لخلقه وأذية وألم لها من دون سبب موجب فليسمنا , لا أن 
من رأى الحية ولم يجسر أن يقتلها خوفاً على نفسه أو كان رآه عن ی فلم يعن بها 
فقد أثم . 

وقد مر الحديث فى كتابالقرآن الباب ۲۱ باب قراءة القر آن بالصوت الحسن 
تحت اارقم ۵ ( ج۲٩‏ ص۱۹۲ من الطبعة الحديثة ) و قد اشبعنا الکلام فى معنی الحديث 
فى خمسین بيئاً من أراده فلراجم ٠‏ 

. ۲۷۹ معانی الاخبار ص‎ )١( 

و من المناسب هنا أن نبحث عن أنه كيف ورد عن رسول الله (ص) الرخصة فى 
التغنى و الغناء وضرب الدف والطبل وسماع الحداء . و آنکر آئمثنا عليهم الصلاة والسلام 
من زمان مولانا أبى جعفر محمد الباقر الى آخرهم شديداً عن سماع الفناء و الملاهی و 
ضرب الدف والعرطبة وأمثال ذلك فأقول : 

الس فى ذلك تطور الغناه و استعمال آلات اللهو من الدف و الطبل و المزمار من 
البساطة و السذاجة الى صناعة الغناء و الموسيقى . و تبديل الفطرة فى الفناء الطبیمی و 
أغراضها المععولة الى البطالة و اللهو و التعشق الثى آلت أمرها الى نبذ الکتاب وراء 
ظهورهم ونسيان ما ذكروا بدمنآيات الله وأحكامه . سه 


ج قال العلامة ابن خلدون فى مقدمة تاریخه فیا لفصل‌الذیعةده للبحث‌عن صناعة 
النناء : ان الاصوات لها کیفیات من الهمس والجهر والر خاوة والشدة والقلقلة و النط 
وغيرذلك , والتناسب فیها هو الذی يوجب لها الحسن . فأولا آلایخرج من الصوت الى 
ضده دفعة بل بتدریج ثم برجم كذلك و هکذا الى المثل بل لابد من توسط المفایر بين 
الصوتين .... فاذا کانت‌الاصوات علی‌تناسب فى الکیفیات كما ذكره آهل تلك الصناعةکانت 
ملائمة ملدودة . 

ومن‌هذا التناسب مایکون بسبطاً, ویکون الکثیرمن النایمطبوعین عليه لابحتاجون 
فيه الى تعليم ولا صناعة , كما نجد المطبوعین علىالموازين الشهرية و تسمى هذه القا بلية 
المضمار ‏ وكثير من القراء بهذه المثابة : يرون القر آن فیجیدون فى تلاحین آصواتهم 
کانها المزامير» فيطر بون بحسن مساقهم و تناسب ننماتهم . 

ومن هذا التناسب مايحدث بالتر كيب . ولي سكل الناس یستوی فى ممرفته, ولاکل 
الطباع توافق صاحبها فی‌العمل به اذا علم , وهذا هوالتلحین الذى يتكفل به علم الموسیقی 
وهی تلحين الاشعار الموزونة بتقطيع الاسوات على نسب منتظمة مءروفة یوقم على كلصوت 
منها توقيعاً عند قطمه فتكون نغمة , ثم تولف تلك الندم بعضها الى بعض على نسب متعارفة 
فيلذ سماعها لاجل ذلك التناسب ومایحدث عنه من الكيفية فی‌تاك الاصوات . 

وقد ,اوق ذلك التلحين فى النفمات الفنائية بةطبم أصوات أخرى من الجمادات 
اما بالقرع أو بالنفخ فىالالات تتخذ لذلك فيزيدها لذة السماع کالهبا بة والمزمار الزلامى 
- أو الزنامى والبوق والبربط والر باب والقّا نون وغيرذلك . 

ولایستدعی هذه‌الصناعة الامن فرغ عن‌جمیم‌حاجاته الضرورية والمهمة ولایطلبها الا 
الفارغون عن سائر احوالهم تفنناً فى مذاهب الملذوذات . وقد كان فى سلطان المجم قبل 
الملة منها بحر زاخر فى أمصارهم ومدنوم , و کان ملو كهم یتخنون ذلك و یولعون به . 


-۲۵۸- کتاب النواهي a‏ 


و آما العر ب : 

فكان لهم اولا فن الشمر یو لفون فيه الکلام أجزاء متساوية علی‌تناسب بینها فی‌عدة 
حروفها المتحر کة والساكنة , ویسمونها البیت ۰ فلهجوا به . فامتاز .من بی کلاههم بحظ 
من الشرف لیس لغيره لاجل اختصاصه بهذا التناسب. وهذا التناسب قطرء من بحرهن تذاسب 
الاصوات. الا انهملم بشعروا بماسواه لانهم حیثذ ام‌ینتحلوا علماً ولاعرفوا صناعة . بل کانوا 
مطبوعین عليه , وکانت البداوة آغلب نحلهم . 

ثم تفنیالحداة منهم فى حداه ابلهم . والفتیان فی‌فضاء خلواتهم » فرجعوا الاصوات 
وتر نموا , و کانوا يسمون التر نم اذا كان بالشعر غناء و اذا كان بالتهلیل أو نوع 
القراءة تغبيراً , لانها تذکر بالذابر, (وهوالماضی من آحوال الامم الماضين دالباقی من 
أحوال الاخرة ) و ربما ناسبوا فى غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة ' و کانوا بسمونه 
السناد 

و كان آکثر مایکون منهم فى الخفیف الذی برقص عليه ۰ ويمشى بالدف دالمزمار 
فیطرب ویستخف الحلوم , ولم یزل هذا شأن العرب فى بدادتهم وجاهليتهم وهکذا فی‌صدر 
الاسلام حيث کانوا مع غضارة الدین وشدته فى ترك آحوال الفراغ وماليس بنافم فى دين 
ولا مماش ٠‏ حتىاذا استولوا علىممالكالدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه , وجاوهم 
الترف ‏ وغلب علیهم الرفه بماحصل لهم من غناكم الامم ' هجروا ذلك وصاروا الی‌نضارة 
المیش ورقة الحاشية , وافترق المننون من الفرس والروم فوقعوا الى الحجاز و صاروا 
موالی للعرب . و غنوا جميعاً با ل‌یدان والطنا بیر والممازف والمزامير بلسانهم " و سمع 
المرب تلحینهم ذلك » فلحنوا علیها آشارهم , و مازالت صناعة الذناه تتدرج الى أن 
کملت أيام بنیالعباس عند ابراهيم بن‌المهدی وابراهیم الموصلی وابنه اسحاق واینه حماد 
و كان من ذلك فى دولتهم ببنداد ماتینه الحدیث به و بمجالسه لهذا العهد . فأمعنوا فى 


اللهو واللعس ۱ وا تخدت آلات الرقص من الكرءج وغيرها للولا ام والاعراس وأيام الاعياد 


دمجالس الفراغ واللهو . انتهی بتلخیس وتقديم وتأخير . 
و قال آبوالفرج فى ترجمة سائب خاثر : 
وقال ابن خرداذبه : كان عبدالله بن عامراشتری اماه صناجات و آتی بهن المدينة 
فكان لهن يوم فىالجمعة يلعين فیه" وسمع النای‌منمن‌فا خذ عنهن" ثم قدم دجل فارسىيسمى 
بنشيط , ففنی فأعجب عبدالله بن جمفی به » فقال له سائب خاثر  :‏ وكان انقطم اليه و 
عرف به آنا أصنم لك مثل غناء هذا الفادسی بالعر‌بية . ثم غدا على عبدالله بن جعفر, 
وقد صنم : 
لمن الديار رسوه‌ها قفر لعبت بها الارواح والقطر 
وقال ابنالكلبى : عوأول صوت غنی به فىالاسلام من‌الفناء العر بى المئمن الصنعة . 
أقول : فتراهم فی‌صدرالاسلام والنبى(ص) بين أظهرهم انما يتغنون بالفناء الساذج 
الفطرى الذى طبعوا عليه يفطرة منالله «عرفوه بالهاءه عزوجل فتارة يضر بون معه بالدن 
الساذج فى زفافهم وأعراسهم ويغئون بالتر نم كما علمهم النبى (ص) : 
أتينا کم آتینا كم فحیو نا نحییکم 
فلولا الذهبة الحمراء ماحلت فتاتنا بوادیکم 
أو یضرین جوار من بنی النجار بالدفوف ویقلن : 
نحن جوارمن بنی‌النجار يا حیذا محمد من جار 
وهذا حی‌قدم‌النبی (ص) المدينة ونزلت علیبی‌آیوب: فخرج رسولالله (ص) الیهم 
من دون نكير فقال : آتحبوننی ؛ فقالوا : بلی والله يا رسولا لله , قال : آنا والله احبکم 
ثلاث مرات . 
وتارة يتغنون و يتر نمون باارجز الخفیف و يحدون ابلهم على السیرالسریم ' وقد 
كان له صلى الله عليه و آله فى حجة الوداع حادیان : البراء بن مالك یحدو بالرجال , 
وانجشة الاسود الفلام الحبشى يحدو بالنساء , وفی ذلك قال له صلىالله عليه وآ له «رويدة 


دک کتاب النواهي 


ابن عمروالمجاشعي ؛ عن غل بن جعفر بن ی" عن عیسی بن يزيد؛ عن ديفي بن 





يا أنجكة رفقا بالقوارير » یمنی النساء . 

وقد عرفت فى تفسير قوله تعالى : « وادا رأوا تجارة أولهواً » أنهم كانوا يزفون 
ءرا؛-هم بالنهاد وير بون بالدف ويئنئون وقد يمرون بها من باب مسجد ردول الله (ص) 
فلاینکر عليهم ردو[الله (ص) و تارة يضر بون بالطیل لايذان النای بمجيىء التجارة والميرة 
فيسمع ذلك رسول الله ولاینکر عليهم ؛ لان فى ذلك غرضاً عقلائياً ٠‏ ليس ذلك للهو واللعب 
والترقص . 

و آما ار آن المجيد فانما أنكر فى هذه الاية على المصلين الذين ینصرفون الى 
استماعه ویثر کون رسول الله (ص) وا ما يخطب ٠»‏ ولم يذ كر المغئين للءرس والضاد بين بالطبل 
التحارة ا بمدح ولاقدح » وانما قال عزوجل د فل ماعندالله خبرمن اللهو ومن‌التجارة وال 
خر الر ازقين » 

فهذا حال الذناء والذخرب بالدف والطيل ٠‏ و مثلها المزمار الذى يتخذه الرعاة 
لجمع مواشیهم و أغنامهم , ليس بها باس ' وقد فعلوا ذلك بمرئى ومسمع من ردول الله 
صلىالله عليه وله . 

وأما بعد ذلك فكه_ا عرفت من المؤرخ الكببير ابن خلدون و آشار اليه 
أبوالفرج صاحب الغناء والاغانی , قدخرج الفناء والضرب بالدف والطبول الى البطالة 
واللهو والترقص والتعشق " وصار مقصوداً لذاته يستلذون به بعد ماکان حين حياة النبى 
صلی الله عليه و آله و بعده بيسير معصودا لغيره ' فلذلك أفتى أيوجعفر الباقر وأبنه جمفر 
الصادق و هكذا سائر الائمة عليهم السلام واحداً بعد وأحد فى عصرهم بعدم جواز التفنى و 
هکذا ضرب المعازف وغيرها , وأنكروا على المسلمين شديدا حين شاع الغناه السناعی فى 
أندية المسلمين على آیدی خلفاء بنی‌العباس , وجعلوها من الباطل مقابل الحق الذی ایس 
وراءه الا الضلال , و کل ضلالة سبیلها الى النار . 


عبدالر حمن بن عد بن‌علی بن‌هساد قال : حد ثني ابي» عن بيه 0 عن 5006 على" بن 
هبار (۱) قال : اجتاز النبي يويد بداد علي" بن هبار فسمع صوت‌دف فقال : ما 
هذا ؟ قالوا : علي“ بن هيار عرس باهله . فقال : حسن هذا النکاح لا الستفاح , 
نم" قال يلوي : آسندو | النکاح(۲) واعلنو ه بینکم و اضر بواعلیه بالدف .فجرت السنة 
في النكاح بدلك (۳) . 

۷ سن : النوفليى ٠‏ عن السكونى ۰ عن ۳ عبد الله علية الصلاة والسلام 





(۱) هوعلی بن هبار بن الاسود بن المطلب بن آسد بن عبدالعزی بن قصی"الترشی 
الاشدی . و هبار آبوه هو الذى نخس زينب ابنة ردول الله لما أرسلها زوجها أبوالماس بن 
الر بيع الىالمدينة فاسقطت , والقصه بذلك مشهورة فىالسير ولذلك أمررسولالله بتحر یقه 
ان ظفروا به » فلم تصبه السرية التىأمرت بذلك» حتى آتی رسولالله (ص) تائباً مستسلماً 
فصفح عنه . 

و آخرج الطبرانی من طریق أبى معشر عن یحیی بن عبدالملك بن هبار بن‌الاسود 
عن آبیه عن جده أن النبی (ص) مره‌بدار هبار بن الاسود فسمع صوت غناء فال : ماهذا ؛ 
فقیل: تزويج فجمل يقول صلم الله عليه و آله : هذا النکاح لاالسفاح , و قال بو نعیم اسم 
أبىعبدالله بن هبارعیدالرحمن ٠‏ وفی‌بعض‌الروایات أن هباراً زوج ابنته فضرب فى عرسها 
بالدف ' وفى لفظ بالثربال ۰ و هو الدف أيضاً . راجع فى ذلك الاصابة ترجمة على بن 
هبار وأبيه هبار ٠‏ دمن هنا يظهر أن كلمة «صيفى» مصحف عن يحيى . 

(۲) قدعرفت فيما مرعليك من نبأ الغناء عن ابن خلدون آن‌الاعراب ريما ناسبوا فى 
غنائهم بين‌النغمات مناسية بسيطة ( قال : كما ذکره ابن رشيق فى آخر كتا به العمدة وغيره) 
وكانوا يسمونه السنادالخ . أقول : ولعل تسميته سناداً وهو بمعنى الاعلان لاجل نهم کا نوا 
يتغنون به للنكاح والزفاف والمرس , ولذلك قال صلىالله عليه و آله : أسندوا فی‌النکاح . 

(۳) أمالى الطوسى ج ۲ ص ۱۳۲ . 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : زاد المسافر الحدا (۱) والشعرماكان منه 
ليس فيه جفاء (۲) . 

۸ م : فال رسول الله ا : من تعاطی باباً من الشر" والمعاصي في أو كل 
يوم من شعبان , فقد تعلق بغصن من أغصان شجرء الز"فتوم ' فهو مودیه إلى النا 
فمن وقع في عرض أخيه المؤّمن و حمل الناس على ذلك فقد تعلق بفصن منه › 
و من تفنی ناء حرام ببعث فيه على المعاصي ومد تعلق بغصن منه (۳). 

4 ۳ کش : عن عل بن مسعود › عن-هدان إن أخيق: عن سلیمان الفت و 


(۱) قالالمسعودی قيما نقله عن ابن خرداذبه أنه قال :كان الحداه فی‌العرب قبل 
الفناء وقد كان مضر بن نزار بن معد سقط عن بعير فى بعض آسفاره فانكسرت يده فجمل 
يقول « يا يداه يا وداه » وكان من أحسن الناس صوتاً فاستوسقت الابل و طاب لها السير 
فاتخذه العرب حداه برجز الشعر' وجملوا کلامه أول الحداء فمن قول الحادى : 

يا هاديا يا هاديا ويا يداه يا يداء 

فكان الحداء أول الماع والترجيع فىالعرب , ثم اشتق الغناء من الحداء و نحن 
ااه المرب على موتاها . راجم ج ۴ ص ۱۳۳ طبع دارالاندلس . 

(۲) المحاسن : ۳۵۸ ؛ والجفاء : السوة و سوء العشرء بمعنی أن يحدو الحادی 
فير ع السیر بحیث یتعب‌الراکب والمر کوب . وقال آبوزید : آ"جفیت الماشية فهی هجفاة: 
اذا آتعیتها ولم تدعها تا کل. ورواه فى الفقيه ج ۲ ص۱۸۳ وفيه «خنا» ودجفاه» خ ل. و 
الخناء الفحش من الكلام . ولوصح هذا اللفظ كان نهياً عن انشاد الهجائيات . 

وقال السيدالرضى ‏ قدس سره فی‌المجازات النبوية : دمن ذلك قوله عليهالسلام : 
زادالمسافرالحدا والشعرمالم يكن فيه خناء. وهذا القول مجاز دالمراد أن التعلل‌باغارید 
الحداءو آناشید القريض يموم للمسافرین مقام الزاد المبلغ فى امساك الارماق والاستعا نة 
على قطم المسافات . 


(۳) تسیر الامام , ۲۹۵ › وفيه سقط . 


٠٠ 1 4 5‏ باب ماجو از من ك و - 


مرج وا قال : قال أيوعبدالله السلا : قل شعراً تنوح 
به النساء (۱) . 

۰ اكش : عن عل بن مسعود ؛ عن‌حمدان بن آحمد النيدي, عن أ بي طالب 
القمي (۲) قال : کتبت إلى أبي جعف ر295: تأذن لي أنأدثي أ باالحسن؟ أعنى أباء تضم 
قال : فكتب إلى”: اندبني واندب أبي (۳) . 


(۱) دجال الكشى ص ۳۴۳ تحت الرقم ۲۶۰ . 

(۲) اسمه عبداله بن‌الصات کان مولی بنى:يمالله بن ثعلبة ۰ ثقة مسکون الىروايته 
ويعرف له کتاب‌التفسیر, قال النجاشی آخبر نی به عدة من آصحابنازعن آحمد بن محمدین 
یصبی قال : حدثنا مبداف بن جىفر قال : حدئنا عبدا بن السك هن آبية ‏ اقول زاج 
فى ذلك الکافی ج ۸ ص ۲۶۷ و۳۳۴ . 

(۳) رجال الكشى ص ۴۷۵ تحت الرقم ۴۵۸ . و بعده فى حديث آخر قال : 
کتبت الیبی‌جعفر علیهالسلام بأ بيات شعروذ کرت فیها باه وسألنه أنيآذن لی‌آن اقول فيه 
فقطم الشعر وحبسه و کتب فى صدر مابقی من القرطای : قد أحسنت فجزاك الله خيراً . 


54 کتاب الذواهي ع1 


۱۰۳ 


» باب ))) » 
* « ( الصفق و الصفیر) > * 

۱ - مع : عن ابن الولید ؛ عن ابن‌آبان؛ عن الحسین بن سعيد ؛ عن حماد 
ابن عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليماني » عمدّن ذکره ۰ عن أبي عبدالله ي في 
قول الله عز "وجل" : « وماکان صلو تېم عند البيت الا مکاء وتصدية »(۱) قال : ااتصفیر 
و التصفیق (۲) . 

شی : عن إبراهيم مثله (۳) . 

۳ -ع : عن أبيه , عن سعد , عن عل بن الحسین ؛ عن ابن محبوب ؛ عن 
سالم » عن أبي عبدالله 332 قال : قيل له : كيف كان يعلم قوم لوط أنّه قدجاء 
لوطاً رجال ؟ قال :كانت امرأته تخرج فتصفر , فاذا سمعوا الصفيرجاؤوا . فلذلك 
كره التصفیر (4) . 


. ۳۵ : الانفال‎ )١( 

(۲) معانی الاخبار ص ۲۹۷ اقول : المكاء بالذم - وأصله واوى يقال مکا يمكو 
مكوأً دمکاه : اذا صفر بفيه أوشبك يأصابعه و نفخ فيها؛ ومنه المکاه کز نار لطاگر أبي !أ كبر 
من الحمرة يكون بالحجاذومنه المثل«بنيك حمری ومككينى» ای أعطى بنيك مثلما يعطى 
الحمرة و أعطينى مثل المكاء ۰ والتصدية : ضرب اليد بالاخری حثى بخرج منه صوت 
كالسدى لطائر يسر" بالليل ولعل المراد بالتصدية آیضاً التصریر بمعنى مایخرج منه صوت 
كصرير الصدى . 

(۳) تفسيرالعياشى ج ۲ ص ۵۵ ذيل حديث . 


(؟) عللالشرايع ج ۲ ص ۲۵۰ . 


۳ ب : عن أحمد بن عد » عن أحمد بن ابي محمود الخراساني" » عن 
عثمان بن عيسى قال : رأيت أباالحسن الماضي ت فى حوض من حياض ما بين 
مكّة والمدينة , عليه إزار وهو في الماء " فجعل رخذ الماء في فيه ثم" يمجّه » وهو 
یصفتر , فقلت : هذا خير من خلق الله في زمانه ويفعل هذا ! . 

۳ دخلت عليه با امدینة فقال صلوات الله وسلامه عليه : أن نزلت ؟ فقلت 
له : نزلت أنا و دفيق لي في دار فلان » فقال : بادروا و حو لوا ثیابک و اخرجوا 
منها الساعة , قال : فبادرنا و أخذنا شابنا و خرجنا فلما صر نا خارحاً من الدار . 
انپادت الداو (۱) . 





(۱) قرب الاسناد ص ۱۹۴ . 


۱۳ 
» ((باب ))) » 
جه « ( أعل مال الیتیم ) » ۲ 

الابات : [النساء : و آتوا الیتامی أموالهم ولا تتبد"لوا الخبیث بالطیب 
و لا تأكلواأموالهم إلى أموالكم إِنّْه كان حوبا كبيراً (۱). 

و قال تعالى : و ابتلوا اليتامى حتی [ذابلغوا النكاح فان آنستم منم دشداً 
فادفعوا إليهم أموالهم و لا تأكلوها إسرافاً و بداراً أن یکبروا ومن كان غَنياً 
فلستعفف و من كان فقيراً فلا کل بالمعروف (؟) . 

و قال تعالى : و ليخش اأذين لو تر كوا من‌خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
فليتّقوا الله وليقولوا قولا سديداً © إن الذينياً كلون أموال اليتامي ظلماً نما 
يا کلون في بطو نهم ناراً وسيصلون سعيراً (۳) . 

الانعام : و لاتقربوا مال اليتيم الا" بالتى هي أحسن حتی ييلع 
اشد » (ع) . 

اسری : مثله (ه) ] . 


(۱) النساء : ۲ . 

(۲) النساء : ۶ . 

(۳) النساء : ٩‏ و۱۰ . 

(۴) الانعام : ۱۵۲ . 

(۵) أسرى : ۳۴ ۰ والایات منقولة من کتاب المشرة ج ۷۵ ص ۲۱ من البحار 
الطبعة الحديثة «باب المشرء مع الیتامی, وأكل آموالهم ' وثواب ايوائهم دالرحم علبهم 
وعقاب ايذائهم». 


١‏ - لى : عن علي" عن که عن نان ٠‏ عن الکنانی . عن الصادق 
عليه السلام قال : قال رسو لالله #: شر“ الما كلأ كلمال اليتيم ظلماً (۱). 

۴ - کس :« و أبحش الذين لو تر کوا من خلفهم درية ضعافاً خافو اعلیهم 
فلیتقوا الله وليقولوا قولا سديداً ©إنة الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلماً إِدّما 
یا کلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً عفان الله تعالى يقول : لا تظلموا اليتامى 
قيصيب آولاد کم مثل ما فعلتم بالیتامی ۰ و ان" الله تبارك و تعالى إذا ظلم الرجل 

, وكان مستحلاً لم يحفظ ولده ‏ وو كلهم إلي أبيهم ٠‏ وان كان صااحاً حفظ 


م صلاح أبيهم . 
و الد لیل على ذلك قوله تبارك و تعالى « وأمًا الجدار فكان لغلامين يثيمين 


في المديئة و كان تحته كنز ليما و كان أبوهما صالحاً » إلى قوله : « رحمة من 
ربك »(۲) لان" الله لا يظلم اليتامى لفساد أبيهم ولكن يكل الولد إلى أبيه , ون 
كان صالحاً حفظ ولده :بصلاحه . 

وأما قوله د إن" الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلمأ» الل ية فانه حدثني أبي 
عن ابنأ بيعمير» عن هش شام بن سالم ٠‏ عن أبيعبدالله کات قال: قال رسو الله عبر : 
لما | سري بي إلى السماء رأيت قوما تقدف في آجوافهم النار ٠و‏ تخرج من 
أدبارهم , فقلت : من هوّلاء يا جبرئيل ؟ غقال : هؤلاء اآذین يأكلون أموال 
الینامی ظلما (۳) . 

© فس : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا" بالتي هي أحسن » يعني بالمعروف 
ولايسرف )٤(‏ . 


(۱) آمالی الصدوق ص ۲٩۲‏ فى حديث . 
(۲) الکهف : ۸۲ . 

(۳) تفس القمی ص ۱۲۰ . 

(۴) تفسی القمی ص ۳۸۱ . 


۷۹ كتاب الذواهي ج‎ -\A- 


۴ - ل : عن العطار " عن أبيه » عن الا شعري ٠‏ عن علي" بن السندي" 
عن عثمان بن عيسى » عن سماعة » عن أبيعيدالله لك قال : اوا الله فیااضعیفن 
يعني بداك اليتيم و الأساء (۱) . 

ه پ :عن ابن طريف ۰ عن ابن علوان . عن جعفر » عن أبيه ها 
قال : قال رسو لالله كاي : اتلقوا الله في الضعيفين : اليتيم و المرءة فان" خياد کم 
خيار کم لا هله (؟) . 

»و - ما : باسناد آخي دعبل , عن الر'ضا ٠‏ عن آبائه , عن الباقر 816 
آنه قال : فيقوله تعالى : «أنفقوا متا دزقنا کم» (۳) قال : مه-ارزقكمالله على ما 
فرض الله عليكم فيما ملكت أيسانكم , واتقوا الله فى الضعیفین يعني النساء واليتيم 
فانما هم عورة (4) . 

۷- ع : في خطبة فاطمة لق : فرض الله مجانبة أ كل أمؤال الیتامی إجارة 
من الظلم (۵) . 

0-۸ (۶) ع: في علل ابن سنان , عن‌الر ضا تک : حرم الله أ کل مال 
اليتيم ظلماً . لعلل کثيرة من وجود الفساد : 

أوآل ذلك إذا أ كل مال اليتيم ظلماً . فقد أعان على قتله ۰ إذ اليتيم غير 
مستفن ولا محتمل لنفسه › و لا فائم بشأنه , ولا له من يقوم علبه و يكفية 1 کشام 


والديه » فاذا أكل ماله فکانته قد قتله و صيّره إلى الفقر و الفاقة » مع ماخوتف 


(۱) الخصال ج ۱ ص ۲۰ . 

(۲) قرب الاسناد ص ۴۴ ط حجر ۰ 

(۳) المنافتون : ۱۰ البقرء : ۲۵۴ . 
(۴) آمالی الطوسی ج ۱ص ۳۸۰ . 

(۵) علل‌الشرائم ج ۱ ص ۲۳۶ فى حدیث ٠‏ 


(۶) عبون الاخبار ج ۲ ص ٩۲‏ . 


الله و جعل من العقوبة في قوله عز"وجل" «و ليخش الذين لوتر كوا من خلفیم 
ذر ية ضعافاً خافوا عليهم فلیتقوا الله » (۱) و لقول آبي‌جعفر تج : ان" الله عز* 
و جل“ وعد في أكل مال البتیم عقو بتين : عقوبة في الد نیا , و عقوبة في الااخرة 
ففي تحریم مال اليتيم استبقاء مال اليتيم , و استقلاله بنفسه » و السلامة للعقب‌آن 
يصيبه ما أصابهم ‏ لما وعدالله فيه من العقوبة . مع ما في ذلك من طلب اليتيم 
بثأده إذا أدرك , و وقوع الشحناء و العداوة و البفضاء حتلى یتفانوا (۲) . 

4 - ٿو : عن أبيه , عن الحميري ؛ عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب ٠‏ عن 
ابن دئاب » عن الحلبي' ١‏ عنأبي عبدالله ل قال : ان" فی كتاب علي" تلع أن" 
أ كل مال الیتامی ظلماً سدر که وبال ذلك في عقبه من بعده , و يلحقه وبال ذلك 
في الااخرة . 

ما في الد"نیا فان" الله عز"وجل" يقول : « و لیخش الذين لوتر كوا من 
خافیم ذرية ضعافاً خافواعليهم فلیتقوا الله ولبقولوا قولا سديداً » وأما في الا خرة 
فان" الله عز* وجل*یقول : « إن اذین يأ کلون أموال البنامی‌طلماً إِدّما يا كلون 
في‌ بطو نهم ناداً وسيصلون سعیرآ» (۴) . 

٠١‏ ٿو :عن أبيه ؛ عن سعد » عن ابن عیسی » عن الا هوازي » عنأخيه 
عن زرعة؛ عن سماعة قال : سمعته 032 يقول: إن" الله عز"وجل؟ وعد فيا كل مال 
الیتیم عقوبتن : آما إحداهما فعقوبة الاآخرة النتار ؟ و آما عقوبة الد“ نيا فهو قوله 
عزتوجل* : «ولیخش الذین لوتر كوا من خلفهم ذريّة ضعافاً خافوا عليهم فلیتّقوا 
الله و لیقولوا قولا سدیدا » يعني بذلك لبخش أن | خلفه في ذدینته كما صنع هو 
ببؤلاء الیتامی )٤(‏ . 


. ٩ : النساء‎ )۱( 

(۲) عللالشرائم ج ۲ ص ۱۶۶ . 
(۳) ثواب الاعمال ص ۲۰۵ . 
(۴) ثواب الاعمال ص ۲۱۰ . 


۲۷۰ کتان النواهي ج ۷۹ 


۱ - ثو: عن ابن الولید , عن الصفاد .عن ابن عيسى ‏ عن ابن أبي نجران 
عن عاص بن حكيم » عن المعلی بن خنيس ۰ عن أبي عبدالله تم قال : دخلنا 
عليه فابتدء فقال : من كل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه ' 
فان" الله عز"وجل" يقول في كنابه : « وليخش الذين لو تر كوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً خافوا عليهم فلیت‌قوا الله وليقولوا قولاسدیدا» (۱). 

۳ - شي : عن سماعة بن مپران ‏ عن آبي عبدال تقض أوأبي الحسن 22 
«إنّه كان حوبأ كبيراً » (۲ ) قال ت82 : هو ممتا یخرج من‌الادض من 
أثقالبا (۳) . 

٠»‏ شى : عن سماعة ؛ عن أبي ع,دالل ت قال : سألته عن رجل أكل 
مال اليتيم , هل له توبة ؟ فقال : يودي إلى أهله . لان" الله يقول : « ان" التذين 
یا كلون أموال اليتامى ظلماً نما يا كلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرأ» وقال : 
, إنه كان خويا كيرا » (۶) . 

أقول : أوددنا كثيراً من الا خباد في باب المعاشرة مع الیتامی في كتاب 
اأعشرة (۵) . 

۴ - كتاب الامامة و التبصرة : عن هارون بن موسى» عن عل إن على" 
عن عل بن الحسين ؛ عن على بن أسباط , عن ابن فضال ؛ عن الصتادق ؛ عن أبيه 
عن أبائه 6 عن اانبي" صلی‌الله عليه و آله قال : شر" المآ كل کل مال اليتيم 





(۱) المصدر نفسه ص ۲۱۰ و ص ۲۰ ط حجر . 
(؟) النساء : ۲ . وفى الاصل ههنا تصحيف . 
(۳) تفسير العياشى ج ۱ ص ۲۱۷ . 

(۴) تفسير العياشى ج ١‏ ص۲۱۸ . 


(۵) داجع ج ۷۵ ص ۱- ۱۵ 


طلماً الخير (۱) . 

۵ ا : عن العدة , عن آحمد . عن عثمان , عن سماعة قال : قال 
أبوعبدالله تي : أوعدالله عز*وجل؟ في مال البتيم بعقوبتین: [حداهما عقوبة الااخر 
الثار , وأما عقو بة الد“ نيا فقوله عر وجل « و لبخش الذين لو تر كوا من خلفهم 
ذرية ضعافاً خافوا علیهم » يعني ليخش أن اخلفه فى ذرینه كما صنع ببؤلاء 
الیتامی (۲) . 

۶ - کا : عن الثلاثة (۳) عن هشام بن سالم . عن عجلان أبي صالح قال : 
سأات أبا عبدالله ت عن أ كل مال اليتيم " فقال : هو كما قال الله عز"وجل* : 
« إن" الّذین يأ كلون أموال اليتامى ظلماً إِنّما يأ کلون في بطونهم ناداً و سيصلون 
سعيراً » ثم" قال ي من غير أن أسئله : من عال یتیماً حتى ينقطع یتمه أو 

بستغنی بنفسه أوجب الله عز* وجل له الجنّة كما أوجب الناز لمن أ کل مسال 


. )٤( اليتيم‎ 

۷ - کا : عن العدة [ عن سهل بن زياد ] (ه) عن البزنطي” قال : سألت 
أباالحسن ي عن الرجل يكون فى يده مال الا ینام فيحتاج إليه ؛ فیمد" يده و 
یاخذه و ينوي أن يردت , فقال : لا ينيغي له أن یا كل إلا" القصد و لا يسرف ون 
كان من نيْته أن لایرد" عليهم؛ فهو بالمنزل الذي قال الله عز "وجل" : د إن" الذین 
يأكلون آموال اليتامى ظلماً » (3) . 


(۱) کثاب الامامة والتبصرة مخطوط؛ والخبر منقول بتمامه فى ج ۷۷ ص ۱۱۴ من 
أمالى السدوق . 

(۲) الکافی ج ۵ ص ۱۲۸ . 

(۳) يعنى على بن ابراهیم عن أبيه عن ابن آبی عمیر . 

(۴و۶) الکافی ج ۵ ص ۱۲۸ . 

(۵) ما بين العلامتین ماقط من الاصل . 


لاسي اسيم اميا ااا ا ا 111112100 ااا ا ا الا ا ااا ااا ااا الا ااا و و و و و و و۶ 


۸ - کا : عن ل لب : (۱) عن أحمد ۱ عن علي بن الحكم ' عن الکاهلی" 
قال : قيل لا بيعبدالله ت : نا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معهم خادم لهم 
وید على بس اطم » ونشرب من مانم ؛ و حدم خادههم ور یما ا فيه| لطعام من 
عند صاحبنا » و فيه من طعامپم ۰ فما تری فى ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولکم 
علیهم منفعة لهم فلا باس , و إن كان فيه ضرراً فلا , و قال الله عز"وجل" :« و إن 
تخا لطوهم فاخوانکم والله يعلم الفسد من الصلح » (۲) . 

۹ - کا : عن عل . عن عل بن الحسین » عن ذبيان ؛ عن علي بن الفيرة 
فال : قلت لا بي عبد الله م : إن" ل إبنة آخ بتممة فن تفا اهدي لها شيء ۰ 
فآ کل منه ثم" | طعمها بعد ذلك شيئاً من مالي , فأقول : يا دب" هذا بهذا . فقال : 
لا باس (۳) . 

۰ ب به : قال الصادق مم : ان آ کل مال الیتیم سخلفه وبال داك في 
الد“ ذا و الااخرة ١‏ أما فِ الد“ نما فان“ الله تعا لی ول ۳۳ و لبحش الذین لو تر كوا 
من خلفهم ذر ينة ضعافاً خافوا علییم فليتةوا الله » و نی الاآخرة فان" الله 
تعالی یقول : « إن" الذين یأکلون‌آموال الیتامی ظلماً إِنّما يأكلون في بطونهم ناراً 
وسیصلون سعیر ا» (4) . 


۱ - ب : عن غل بن أحمد | عن أبي عمد ال عن الحسن بن طر دف 


(۱) يعنى أن الکلینی روى عن محمد بن یحیی عن آحمد بن محمد و الشیخ 
فى التهذيب روى باسناده عن أحمد بن محمد . راجع ج ۶ ص ۳۳۹ من التهذيب 
ل تفن : 

(۲) الكافى ج ۵ ص ۱۲۹ ۰ والاية فى سورة البقرة : 5١9‏ . 

(©) الكافى ج ۵ ص ۱۲۹ . 

(۴) الفقيه ج ‏ ص ۱۰۶ ط نجف ۰ 


عن ابن أبي عمير . عن عبدالرحمن بن الحجاج ] (۱) عن أبي عبدالله ب قال : 
لته ‌الر جل يكون لارجل‌عنده المال إِمّابيع وما قرض فيموت ؛ وام يقضه إياء 
فيترك أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ‏ آیکون ممن يأ کل أموال اليتامى 
ظلماً ؟ قال : لا : إذا كان نوی أن یود ی إليهم (۲) . 


(۱) ما بين العلامتن ساقط من الاصل . 

(۲) التهذيب ج ۶ ص ۳۸۴ وفى الفقه الرضوى : أروى عن العالم عليهالسلام أنه 
قال : من أكل من مال اليتيم درهماً واحداً ظلماً من غبرحق يخلده الله فىالنار . 

وروی أن أكل مال اليتيم من الكبائر التى أوعد الله عليها النار ۰ فان الله عزوجل 
من قائل يقول : « ان الذين يأكلون آموال اليتامى ظاماً انما يأكلون فى بطونهم ناراً 
وسيصلون سعيرا» . 

وروى : ايا كم وأموال الیتامی لا تءرضوا لها ولاتليسوا بهافمن تعرض لمال البتيم 
فا کل منه شيئاً فكأ نما کل جذوء من النار . 


ها هه 
او هو مهم م وم و و هه و و و و و نون و و و ان ون و و و نون نت او تن د و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و وه 


1:۳ 
((( باب )) 
4 « (من أحدث حدثا او آوى محدثاً دمعناه ) » جه 

1 ب : عن‌ابن طریف, عن‌ابن‌علوان» عن جعفر؛ عن أ به للام قال : وحد 
في غمد سیف رسولالله لو صحيفة مختومة )١(‏ ففتحوها فوجدوا فيها: أن" أعتى 

(۱) هذه الصحيفة رواها فى مشكاة المصابيح ص ۲۳۸ , و قال : متفق عليه . و 
لفظه عن على عليه الم َال : ما كتبنا عن رسول الله (ص) الا القرآن و ما فى هذه 
الصحيفة قال : وال رسو[ الله(ص): المديئة حرام مابين عيرالىثور فمنأحدثحدثاً فيهاأو 
آوى محدثاً فعليه لمئة الله والملائكة والنای أجممين ؛ لا بقل منه صرف و لاعدل ؛ ذمة 
المسلممين واحدةيسعى بها أدناهم ؛ فمن اخفر مسلما فعلیه‌لمنة الله والملائكة والناس] جممين 
لا يبل منه صرف ولا عدل » ومن والى قوماً بغير اذن موالیه فعليه لعنة الله والملائكة و 
الئاس أجممين لا یقنل منه صرف ولاعدل . 

قال : وفى رواية لهما: من اد"عى الى غير أبيه أو تولى غیرموالیه فعليه لعنة الله و 
الملائكة و.النای أجمعين لا یقبل منه صرف ولاعدل.. 

و هكذا وقع فى أحاديئنا تقييد ذلك بالمدينة كما فى الكافى ج ۴ ص ۵۶۵ ج ۷ 
ص ۲۷۵ ۰ دعائمالاسلام ج ١‏ ص۲۹۵ ١‏ مءانى الاخبار : ۲۶۴ , التهذيب ج ٠١‏ ص ۲۱۶ 
و نثقل هنا لفظ المعانى لعدم اخراجه فى هذا الباب قال : 

حدثنا آبی- رحمدالله ‏ قال: حدثنا سمدبن عبدالله ' عن ابراهيم بن مهزیار . عن 


أخيه ءن‌الحسین بن سعيد؛ عن صفوان بن‌یحیی ؛ عن جمیل بن‌دواج عن أبوعبدالله سه 


٠5 ۷۹ 8‏ باب من أحدث حدما 5176 





الناس : القاتل عير قائله , و الضارب غير صاربه , و من أحدث حدئاً أوآوى فحلا 
فعلیه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين , لا یقبل الله منه صرفاً و لا عدلا » و من 
توآی إلى غير موالیه فقد کفر بما | نزل على عد تللق (1) . 

۲ - ب : عن ابن طريف , عن ابن علوان » عن جعفر ٠‏ عن زيد بن أسلم 
أن رسول الله عبر سكل عمن خورف خن أو آوی تايا هو ؟ فقال : من 
ابتدع بدعة في الاسلام , أو مثّل بغير حد" . أو من انتهب نهبة يرفع المسلمون 
إليها أبصارهم ۰ أو يدفع عن صاحب الحدث أو ينصره أو يعيئه (؟) . 

۳ - ب : عن علي ؛ عنأخيه ب قال : ابتدر النّاس إلى قراب سيف رسول 
اله ملب بعد موته » فاذا صحيفة صغيرة وجدوأ فيها : من آوی محدثاً فبو كافر 
وهن ۳ غير مواله فعلمه لعنة الله ٠‏ ومن آعتی الئاس على الله ءز وجل من قتل 


ج عليه‌السلام قال: سمعته یقول: لعن رسول اله (ص) من أحدث فی‌المدينة حدثاً أو آوی 
محدئاً قلت : وماذلك الحدث ؛ قال : القتل. 

و روى فىالمعانى ص ۳۷۹ عن ابن الوليد عن ابن آبان ؛ عن الحسين بن سعیه 
عن فضالة عن أبان عن اسحاق بن ابراهيم الصیقل قال ۰ قال أبو عبدالله (ع) : وجد فى 
ذؤابة سيف رسول الله (ص) صحيفة فاذا فيها مكتوب : 

بسم الله الرحمن الرحيم ان عتى الناى على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ؛ 
و من ضرب غير ضاربه ؛ و من تولی غير موالیه ذهو کافر بما أنزل الله تعالى على محمد 
صلى الله عليه و آله ؛ ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم یقبل الله تعالى منه يوم القيامة 
صرفاً ولاعدلا ؛ قال : ثم قال : تدرى مایمنی بموله « من تولی غيرمواليه » ؛ قلت : ما 
يعنى به ؛ قال : یعنی أهل الدين . 

(۱) قرب الاسناد ص ۶۷ ط نجف . 


(؟) قرب الاسناد ص ۵۰ ط حجر و ص ۶۷ ط جف . 


مه ا سس 
غير قاتله , آوضرب غیرضار به (۱) . 
اقول : قد أوردناه بأسانيد اخری في أبواب الواعظ ( ؟ ) و في کتاب 
الامامة . 
۴ - مع : عن ابن الوليد ؛ عنابن أبان » عن الحسين بن سعيد , عن الوشا 
عن الر"ضا تال قال : قال رسولالله عفّ.: لعنالله من أحدث حدثاً أو آوی محدئا 
قلت : وما الحدث ؟ قال : من قتل (۳) . ۱ 


. ۱۴۹ قرب الاسنادص‎ )١( 

(؟) داجع ج ۷۷ ص 11١9‏ ۱۲۰ . 

(۳) ممانی الاخباد ص ۳۸۰ ؛ ورواه بهذا الاسناد فى ثوابالاعمال ص ۲۴۸ و۲۴۹ 
و لفظه کالمتن ؛ و فى الءيون ج ١‏ ص ۳۱۳ و فيه « قلت : و ما الحدث ؛ قال : 
القتل » . 

و فى المعانی ص ۲۶۵ عن آبی نصر محمد بن آحمد بن تمیم ؛ عن‌أبی لبيد محمد 
ابن ادريس الشامی عن اسحاق بن اسرائیل عن سيف بن هارون البر‌جمی عن عمرو ين 
قيس الملائى عن آمية بن زيد الثرشی قال : قال رسول الله (ص) : من أحدث حدما 
أو آوى محدثاً ذعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا ييل منه عدل و لا صرف 
يوم القيامة . 

فقيل : يا رول الله ما الحدث ؛ قال (ص) : من قتل نفساً بغير نفس أو مثل مثله 
بغير قود أو ابتدع بدعة بغير سنة أو انتهب نهبة ذات شرف ٠‏ 

قال ؛ فقيل : ما العدل يا رسول الله ؛ قال (ص) الفدية ؛ قال : فقيل : ما الصرف 
با ردول الله ۽ قال التوبة ٠‏ 


۱۰۵ 
(ر ( باب ) )) 


+ « ( التطلع فى الدود ) » جه 

١‏ - لى : عن ابن الولید , عن الصفاد ؛ عن ابن عیسی » عن الحسین بن 
موسی .عن غياث بن [براهیم » عن الصتادق . عن أبائه 6 قال : قال رسول 
لله تلفق : ن الله تبارك و تعالی کره لي ستة خصال , وكرهتهن” للا وصياء من 
ولدي وأتباءبم من بعدي: العبثف السلاء , و الرفث في الصوم , و الن" بعد الصدقة 
و تیان المساجد جنباً, و التطلّع في الدود, و الضحك بين القبود (۱) . 

ل : عنالعطار , عن سعد؛ عن الخشاب ؛ عنغياث بن إبراهيم ؛ عنإسحاق 
ابن عمار عنه يتم مثله (۲) . 

سن : أبي, عن د بن سليمان , عن أبيه ' عن‌الصادق ج مثله (۳) . 

؟ - لى : عن ابن المتو كسل » عن سعد عن ابن هاشم » عن الحسين بن 
الحسن القرشي , عن سلیمان بن جعفر البصري" » عن عبدالله بن الحسين بن زيد 
عن الصادق , عن آبائه 286 قال : قال رول الله يلقي : إن الله تيارك و تعالى 
كره لكم آیتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة, و نهاكم عنها : كره لكم العبث 
في الصلاة , و كره الن" في الصدقة , و كره الضحك بين القبور . و كرء التطلّع في 


(۱) آمالی الصدوق ص ۳۸ 
(؟) الخصال ج ۱ ص ۱۵٩۹‏ . 
(۳) المحاسن ص ۱۰ . و فى الاصل رمز الخصال و هو سهو . 


الدور » الخبر(۱) . 

ل : عن أبية ٠‏ عن‌سعد مثله (۲) . 

۳ - لى : فى مناهی تور سان الله عليهو | له أنه نبی أن بطلع الرحل في 
بت حاره (۳) . 

ع - ب : عن اليقطيني ؛ عن حماد بن عیسی‌قال : سمعت أبا عبدالل تج 
«قول: قال أب يَِيَضم: قال علي : بینا رسو ل الل عليه فيبعض حجر نسائه؛ وبيده 
مدراة(4)فاط تلع دجلمن شق" الباب(ه) فقالله رسولالله يََلبيْ: لوكنت قريباً منك 
لفقات بها عينك )٩(‏ . 


(۱) آمالی السدوق ص ۱۸۱ . و الخبر بتمامه فى ج ۷۶ ص ۳۳۷ - ۳۳۸ ۰ 

(۲) الخصال ج ۲ ص ۱۰۲ . 

(۳) آمالی الصدوق ص ۲۵۶ فى حدیث ٠‏ 

(۴) المدراة : شیء کالقرن يعمل من حدید أو خذب علی شکل سن من آسنان 
المشط آطول منه يسرح به الشعر الملبد , وقد پستعماه من لا معط له , ذکره الجزری 
فى النهاية . أقول : و بمعناه المدری و المدرية . 

(۵) الرجل هو الحكم بن أبىالعاص بن آمية بن عبد مس بن عبدمناف القرثی 
الاموی» آبومروان بن الحکم» عم عثمان بن عفان' وهوالذی نفاه دطرده رسولالله (س) 
من المدينة الی‌الطائف فرده عثمان فى خلافته و آواء . 

د كان السیب فى ذلك تطلعه حجرة رسول الله (ص) قال فى الاصابة روى الفا کهی 
من طريق حماد بن سلمة حدثنا أبوسنان عن الزهرى و عطاء الخراسانى أن اصحاب 
النبى (ص) دخئوا عليه وهو یلمن الحكم بن أبىالعاص فقالوا : يا رسول‌اله ماله ؛ قال : 
د دخل على؟ شق الجدار وأنا مع زوجتى فازنة فكلح فى وجهى » فتَالوا : آفلا نلعنه نحن؟ 
قال : لا ۰ كأنى أنظر الى بنيه يسعدون منبری وينزلونه» الحديث . 

وقال ابنالاثير : روى فى نفيه ولعنه احادیت كثيرة لاحاجة الى ذكرها الا أن الامر 
المقطوع به أن النبى (ص) مع حلمه واغضائه علىمايكره مافعل به ذلك الا لام رعظيم ٠‏ 


(۶) قرب الاسناد ص ۱۵ ط نجف وص ٠١‏ ط حجر . 


© - ما : عن ابن بشران , عن الرز از ؛ عن سعد بن نصر ؛ عن سغیان بن 
عيينة ؛ عن‌الزهري سمع سبل بن سعد الساعدي" يقول : اطتلع رحدل هن جحر في 
حچرة الت ا و هعه مدری بحك يبا رأسه » فقال : لو أني أعام أن تننظر 
لطعنت به في عينك , |نما جعل الاستیذان هن أحل النظر (۱) . 

۴ - ضا : هن اطلم في داد قوم رجم » فان تنعی فلا شيء علية , فان 
وقف فعلیه أن برجم ٠‏ فان أعماء أوأسمه فلادية له (۲) . 

لا ختص : عن أبي یوب » عن ی بن هسام ؛ عن أبي‌جضر 832 قال : 
هن اطلح على هؤهن في منز له فعيناه مباحتانالمؤهن في تلك الحال (۳) . 


۸ - نو ادد اثر او ندگ (۴) 


(۱) آمالی الطوسی ج ۲ ص ۱۲ . 
(۲) فقه الرضاص ۰۴۲ 

. ۲۵٩ : الاختصاص‎ )۳( 

(۴) كذا فی‌الاسل . 


ONCOL‏ ونوم ممه ممه نوومونسنسنسوهده وه هوج وو ننه و ص۱2 


» ((( باب ) ) ۰ 
© « ( التعرب بعد اليجرة ) » جه 

٩‏ - مع: عن أبيه , عن احمد بن اددیس , عن الا شعري ٠‏ عن عل بن 
الحسين ٠‏ عن أبن سنان » عن حديفة بن هنصور 2 عن أ بي عبد الله 2 (۱) قال : 
التعر“ب بعد البجرة التارك لپذا الاح بعد معرفته (؟) . 

۴۳ - ما : عن الغضائري" ؛ عن الصدوق , عن ابن الوليد » عن ابن أبان , 
عن الحسين دن سعمك ۰ غن أبن آبی عمر د څل بن إسماعيل فعا می‌منصور بن بو اس 
عن أبن حارم 5و علي" إن إسماعيل عن أبن دازم ۰ عن الصادق عن آباگه وت وا 
وال 1 قال رسو لالله صلى الله وعلیه‌و أ له: لا تعر أب بعك البجرة 0 ولاهحرة نون الفتح 
الخبر (۳) . 





(١)فى‏ المصدر : قال سمعت با عبدالله (ع) . 
(۲) معانى الاخبار س ۲۶۵ . 


ف أمالى الطوسی ج ۲ ص ۳۷ فى حديث ۰ 


» (( ( باب ))ه 
* «.( عمل الصور و ابقاش) واللعب بها) » * 


الايات : السباً : بعمذون له ما دشاء من مداريس و تمادعل )۱( ۱ 


(۱) السباً : ۱۲ , قال الطبرسى : يمئى بالتمائیل صوراً من نحاس و شبهو زجاج 
ورخام ,. كانت الجن تعملهها : ثم احنَلفوا فقال بهم : كانت صورا للحیو انات : وقال 
آخرون : كانوا یعملون صور السباع و البهائم على کرسیه ليكون أهيب له ٠‏ 

فذ کر وا أنهم صورو | آسدین سمل کر 3 اسر ين وق عمودی کر سیه 0 فکان ادا 
أراد أن نت الكرسى ؛ بط الاسدان ذراعيهما ؛ و اذا علا على الكرسى نشر النسران 
أحتحتهماأ ؛ فطللاه من الشمس ۰ 

قال الحسن : ولم تكن يومئد التصاو بر محر م4 دهی معحظورة فی شر وعه نممنا (ص) 
۵ نه قال : لمن الله المصودین دوز آن بکره ذلك فی رهن دون زمن ؛ و قد دی 
الله سبحانه أن المسيح كان يصور بأمر الله من الطين كهيئة الطير . 

و قال أبن عباس : کا نوا یعملون صورالا ییاه و المياد فى المساجد لمقدی بهم ' و 
روی ءن| لصادق (ع) أنه قال : والله ما هی تمائیل الناء والرجال ؛ ولكنه تمائیلا لشجر 
و ما آشهه ۰ 

آقول : ظاهر لفظ التمائیل : هو تصویر السور من الانسان والحیوان ذات یماد 
ثلائة ب و تسمیه العامة الیوم مجسمة - و لم يذكر فى القر آن الکریم الا هرتين : ثانیهما 
قوله تعالى حكاية عن ابراهیم (ع) « اذ قال لابیه وقومه ماهذ. التهائیل التى انتم لها 
عاكفون ‏ الى أن قال : وتالله لاكيدن أسنامكم بعد أن تولوا مدبرين * فجملهم‌جذاذا » 
( الانبياء ‏ ۵۲ -۵۸) . سه 


۲۸۲۰ کتاب النواهی ج ۷۹ 


و لا ریب أن التمائيل التی کانوا یمبدونها - و عبر عنها ثانياً بالاصنام و جملها 
جذاذاً ‏ ليس الا المجسمة ؛ و لامعنی لان یکون التمائیل فى آية بمعنى تصویر المجسمة ؛ 
وفی الاخری بمعنى نش ااصور أو مجسمةالاشجار . 

مع آن‌الادل وهو أن يكون اامراد بالتماثيل نمی الصور ؛ لایناسب قوله : «یعملون 
له ما معام من محاریب و جال وجنان کالجواب وقدود داسیاث » فان التمائیل عدمن 
معمولاتهم فى مقا بل ا(محاریب و الجفان والتدور' فادا كانت التمائيل هى النقوش فیتاك 
المعمولات لمؤيحسن عدها عليحدة . 

و آما المعنی الثانی و هو أن یکون المراد بالتمائیل مجسمة الاشجار , كما روی 
فى آخبار ضعاف ؛ فهو غير ممهود ولا مطلوب ؛ فان تصویر الاشجار ءجسمة بيد الجن و 
الشيطان ١‏ و نصبها فى الجنان دالبساتی ' عمل‌لذو بعد مایقدر کل آحد على عمل الجنان 
الحقیقی باذن الله تمالی وانما كان المطلوب لسليمانو قدسمی حشمة الله بناه مالایفدر علیه 
آحد غبره , لكو نالجن والشیاطن آعوانه و عملته . 

قال الله عزوجل «و حشر اسلیمان جنوده من الجن و الانس فهم يوزعون # حتّى 
اذا آتوا علىواد النمل الى أن قال فتبسم ضاحکاً من قولها وقال رب آوزعنی أن آشکر 
نعمتك التی نعمت على و على والدی و أن آفهمل صالحاً ترضاه » اما رای حشمته و 
شو کته التى أعطاها الله و لم يمطها أحداً غيره , خلد فى باله أن یبنی بيتاً لله ذاحهمة 
و شوكةلايتدر على ايجاده غیره . شكراً لما وهبه من الملك الذى لا ينيفى لاحد 
و و 

و لذلك سأل الله عزوجل أن يوزعه فى الدنيا ويكف عنه الموت و المرض و كل ما 
يشغله عن پناه البيت حتى يفرغ و ينجز ما جمله على نفسه ' فشرع فى بناء البيت 
المقدس : 

نجمم الشياطين و أرسل فرقّة فى تحصیل الرخام والمها الابپش الصافی من معادنه 





و فرقة بستخر جون الذهب و اليواقيت من ممادنها ۰ و فرقة یقلعونالجواهر و الاحجادمن 
أماكنها " وفرقة يأتون بالدرر من البحار . ثم آمرهم بنحت الاحجار آساطین و آلواحاً و 
ممالجة تلك الجواهر واللالی بأقدار هندسية کالمئمن والمسدس وغير ذلك , و بنیالمسجد 
الاعظم با لوان الرخام و عمده بأساطين المها وستفه بألواح الجواهر ٠‏ و فعض سئوفه و 
حیطانه باللالی و الیوافیت والدرر . 

و هما عملت الشياطين فى تلك الابنية المحاريب وهی جوع المحراب بممنی الغرفة 
المالية كالقصر , ولايسمى الفرفة محراباً الا اذا كان فى الطبقة المالية : الثانية أوالثالثة 
وأكثر' اذا قدروا عليه . فالمراد بالمحاريب الفرف فوق الفرف ۰ ومنه يظهر أن البيت 
المقدس وهو نفس المسجد كان ذاطبقات عالية بمضها فوق بعض ولم‌تکن العامة تدر على 
ذلك ؛ ولاشاهدوه . 

و مما عملت الشياطين فى تلك الابنية نحت الرخام و سائر الاحجار الكريمة بصورة 
الحهوانات ذوات الارواح وتمثياها بصورة مهيبة » داستعمالها فى قواعد البیت ' كأن تری 
اسطوانة على صورة انسان عجيب الخلفة , واضعاً قدميه على ظهر أسد معمولة من الرخام 
كا نه قاعدة البیت , و رافعاً على راسه قاعدة من قواعد الغرف العالية » وهکذا . 

ومما عملت الشياطين فى حوائج ذلك البیت المقدی نحت الجفان دهی منعظهتها 
کالجواب و قدور كبيرة لا يتّدر على حملها أحد . راسيات , 

فعَال عز و جل حينذاك «اعملواآل‌داود» فىبناء البيت وتمامه وأنجزوا ماجعلةم على 
أنفسكم « شكراً » لما وههتكم من الملك الذي لا ینبنی لاحد من بمدكم ١‏ فد أوزعتكم 
و امهلتکم لبناه هذا البيت كما ساألتمونی ١‏ د و فليل من عبادی الشکود » . 

«فلما قينا عليه الموت» ولم يم بعد تزبينالبوت' قبضناه متكئأ على منسأته امأ كانه 
حي" پنفار الى عملة الشياطين والجن ١‏ ولما تمالبناء والئزيين , وحق التّول في ايزاعه 
وامهاله د مادلهم على موته الادابة الایض تا کل منسأته , فلماخرتبينت الجن أن لوكانوا 


-۲۸6۰- كتاب التواهی ج ۷۳۹ 


يعلمون اثغیب مالبئوا فى المذاب المهين » . 

فالایات الشريفة بنفه‌ها تنص على أن الجن کانوا یعملون الته_اثيل فى بناه البیت 
المقدس ٠‏ و لا معنى لاسته‌مالها فی‌البیت الاکما ذکر ناه . وهو اامعهود من بناء السلاطن 
بعده ۰ والروایات الواردة فى لك توید هذا المعنی‌ایضاً . 

و آما أنه كيف جاز عمل الصور ٩‏ 

فالمسلم من الایات الشريفة التى تبحث عن ذلك . أن التمائیل اذا نصبت للعبادة 
وعكف النای على عبادتها و خلموا لذلك افکا ۰ فهی صنم ووئن ۰ كما عرفت فى قوله تعالی 
د ما هذه التمائیل التى آنتم لها عاكفون » و قوله بعده « تالله لاکیدن اصنامکم بعد أن 
تولوا مدبرین #فجعلهم جذادا » فاذا كانت التمائیل منصوبة للعبادة , يجب کسرها متابعة 
لابراهيم خلیل الله وان كانت آعیا نها مملوكة للغير ۰ منصوبة فى بيت لهم. وانما یذ کره الله 
ءروجل ويطرى على فعله ذلك لانه مرضی لله عزوجل مطلوب له هن العباد ٠‏ فاذا وجب 
کسرها - و أن كانت اعیانها مملوكة للغير ‏ فالمنم من نحتها و عملها ایا واجب 
ضرورى ۰ 

دماروی عن‌النبی(ص) أنه كان يأمر سرایاه بان یکسروا التمائیل ویمحو نقوشها من 
المعابد. وجهه‌آن التمائیل الموجودة عند العرب لمتكن منصوبة الاللعبادة , فكانالواجب 
كرا لن غا 

وأما نحتها وتصويرها لا للبادة, كما فعل ذلك سليمان بن داود عليهالسلام فج‌لها 
فى خدمة بيت الله المقدی ١‏ و .معرّض الهوان والذل و العبودية لله عزوجل بعدماكا فت عمل 
عند الوثنيين للءبادة وی لهون.الیها فئخوائجهم: فتدكان أمرا مستحسنا مرضیاً 4 عزوجل 
و الالم يةبله الله عزوجل شكراً لما أنعم عليه من الملك ۰ ولم يأمر بدفى قوله : «اغملوا 
آل داودشکرا » ولم يمدحه بعوله : د وقليل من عبادی الشكور » . 

فمن فعل كما فعل ابراهيم الخليل بالتمائيل المنسوية للعبادة ١‏ ففعله ممدوح : 


- سن : عن أ بيه عن ابن سئان , عن أبي الحارود › عن ابن اة 
قال : قال أميرالمؤمنين ئش : من خد د قرا ٠‏ آو مثل مثالا فقد خرج 


ج ومن فمل فمل سليمان حشمةالله فعمل مثل آلهة الوثنيين ‏ وجعلها ذليلا مها نأ داخل 
الحيطان وعلى رؤوسهم ثقل قباب بیت‌اله , فهو مستحسن . 

و لكن فى دين النبى محمد (ص) لامساغ لبناه بيت كذلك , لما نهی عن تذهیب 
المساجد و تزويةها » بل نهى عن السقوف المعمولة با لطین , بل ورفع حيطا نها آزید من 
العامة كما بنی (ص) مسجده بالمدينة و قال : عریش کمریش موسی , فلا وجه فى دين 
النبى (ص) و سئته لعمل الصور . و كان عملها مكروها . و تزویق حیطان البیوت بها 
خلوداً الى الارض وزخرفها و زبرجها ۰ وأما نصبهافی الاسواق دداخل البیوت ' فهویز ید 
فى الکراهة » لانه تشبه بعبدة الاصنام ولاحول ولا قوة ألا ,الله . 

(۱) المحاسن ص ۶۱۲ , وسيأتى فى ج ۸۲ باب الدفن و آدابه و أحكامه بیان 
للحدیث یبن معنی قوله عليه السلام : « من جدد قبراً » و الاختلاف فى تصحیح الكلمة 
و حدد » من التحدید ' و «جدث» من الجدث , و«خدد » من الخد و الخدید . و آما 
معنی قوله عليه السلام : د من مثل مثالا » فهو تمثيل المثال لالهة المشر كين ؛ دهوالصنم 
کا 

وروی الصدوق فى المعانی :۱۸۱ ۰ عن ماجيلويه عن ءمه عن البرقى عن النهیکی 
رفعه الى أبى عبدال عليه السلام أنه قال : من مثل مثالا أو اقتنی کلباً فقد خرج من 
الاسلام , فقيل له : هلك اذا كثير من الناس , فقال : ليس حيث ذهبتم »انما عنيت بقولی 
د من مثل مثالا » من نسب ديناً غير دين الله ۰ و دعا الناس اليها . و بقولی : « من 
افتنی‌کباً » : ميغضاً لذا أهل البيت , اقتناه فأطءمه وسقاه . من فعل ذلك فقد خرج من 
الاسلام . 

آقول : المثال هوالشىء المنتعب ایعمل شبهه ٠‏ فد يكون جسداً فهو مثال والءمل 


۳۲ - سن : عن التوفلي ١‏ عن الس‌کونی ١‏ عن أبي عبدالله للق عن آبائه 
عن أميرالمؤمنين 26| قال : بعئني رسول الله تاق إلى المدينة فقال : لا تدع 
صودة الا مدوتها , و لاقبراً إلا" سوتيته , ولا كلياً إلا" قتلته )١(‏ . 

۴ - سن : عن جعفر بن عد ١‏ عن ابن القداح . عن أبي عبدالل كلقي 
عن آبائه 6 آن" علا تا قال : أرسلني رسول الله ماي في هدم القبور و 
کسر الصود (؟) . 


© سن : عن به ۱ عن القاسم بن عل ان البطائني ۰ ګن ابي بصدر ۰ عن 


ج تمثيل و المعتمل عليه تمثال ٠‏ وقد يكون أمراً ودستوراً كأوامر السلاطين و الحكام 
يكتبونه فى لوح أوورق أو غير ذلك وینصبونه ليدمل المأمودين على نحوه فالامرية مثال 
والعمل علی‌طبقه امقنال . 

دالمعنی الثانى هو الذی سبق الى ذهنالر جل حيث قال علیه‌ااسلام « من مثل مثالا» 
ولم يقل « من مثل تمثالا » كما سيأتى تحت الرقم ۵ . و لذلك قال : هلك اذا كثير من 
الناس » فان كثيراً من الناس لیسوا يقئذون کلباً , و انما ينطبق عليهم قوله : د من مثل 
مثالا » بمغنی امتَثال دساتير الامراء و الحكام , فقال (ع) انما عنى من المثال نسي قانون 
و دستور غير قانون الاسلام و دستوره ۰و آما دساتير الامراه و الحكام وفرامينهم بالنسبة 
الى آمر النظام الاجتماعی فلا بأس به . كما فىأمر هداية السائقين و نسب الملامات فى 
الطرق و غير ذلك . 

و هذا مثل ما عرفت فى التمثال أنه اذا كان صنماً يعبد من دون الله » فهو حرام 
وان كان لغير ذلك من الم‌صا لح کتزویق البیوت فهو مکروه لانه زينة و تفاخر وتکاثرفی 
الاموال ينشأمن حب الدنيا والملو, تلك الدار الاخرة نجملها للذين لا يريدون فى الارش 
علو ولافساداً والعافبة‌للمتتی . 

(۱) المحاسن ص ۶۱۳ , و المراد بالمدينة : الیمن . 

(۲) المحاین ص ۶۱۴ . 


أبي عبدالله يل قال : قال رسول الله ااي : آتاني جبرئيل فقال : یا ج ! ان" 
ربك ینهی عن التمائیل (۱) ٠‏ 

۵ - سن : عن أبية ٠‏ عن ابن أبيعمير ' عن رحل؛ عن أ بي عبد الله 2 وال : 
من مثثّل :ماثيل ؛ يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح (۲) . 

9 - سن : عن جل بن علي + عن أبي حميلة ‏ عن سعد إن ظر یف ؛ عن 
أبي جعفر 0 قال : «ان" الذین يۇذون الله ورسوله» (۳) هما لمصو رون يكلفون 
يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح (4) . 

و - سن : عن محسن بن امف ۰ عن بان بن عثئمان ۰ عن الحسين بنا لمندر 
قال : قال أبو عبدالل خا : ثلاث معذ بون يوم القيمة : رجل كنس فى رؤياه . 
يكلف أن عوك بی هدر تين 5 لس معا ول ممما 5 رحل صو از تماثيل یکلف أن 
بنفخ فيها وليس بنافخ » والمستمع بين قوم وهملهكارهون : يصب؛ في | ذنیه الا نك و 
هوالا سرب (۵). 

۸ - سن : عن أببه, عمسن ذكره 0 عن مئنسی روعه قال 9 التمائیل لا یصلح 
أن يلعب بها (<) . 

4- سن : عن موسی بن القاسم ؛ عن علي بن جعفر , عن آخیه »وسی 
عليه السّلام أنه سأل أباء ت عن التمائیل فقال : لا يصلح أن يلعب بها (۷) . 

۰ ل سن : عن على إن الحكم ٠‏ عن أبان ٠‏ عن أبي العساس ۱ عن أبي- 


(۱) المحاسن ص ۶۱۴ . 
(۲) المحاسن ص ۶۱۵ ۰ 
(۳) الاحزاب : ۵۷ . 
(۵-۴) اامحامن ص ۶۱۶ . 
(۷-۶) المحامن ص ۶۱۸ . 


عبدالله ت فى قوله « یعملون له ما يشاء من محاریب و تمائیل » (۱) فقال : وال 
ماهي تمائیل الرجال و النساء " ولکن" الشجر و شبهه (۲) . 

۱ - سن : عن أبيه » عن حمساد بن عیسی » عن حریز بن عبدالله ٠‏ عن 
ج بن مسلم قال : سألت أباعبدالله 934 عن تماثيل الشجر والش.س والقمرء فقال: 
لا بأس مالم يكن شيئاً من الحيوان (۳) . 

۴۳- سن : عن أبيه , عن ابن ابي عمیر » عن جمیل بن در اج ٠‏ عن زرارة 
عن أبي جعفر یل قال : لابأس بتماثیل الشجر (4) . 

۳ - سن : عن أبيه , عن ابنأبيعمير ' عمن رفعه قال : لابأس بالصّلاة 
والتصاویر تنظر إليه إذا كانت بعن واحدة (۵) . 

۴ - سن : عن موسی بن القاسم ؛ عن علي بن جعفر + عن آخیه موسى 
قال : سألته عن البيت فيه صودة سمكة أوطير أوشبهها يعبث به أهلالبيت هل تصلح 
الصلاة فيه ؟ فقال : لا , حتی یقطم را ٠‏ ونفسك .ون كان قد صلی فلمسدت 
عليه إعادة (ج) . 

۵ - مک : عن عل بن مسلم » عن أبي جعفر یت قال : لا بای آن‌تکون 
التمائیل في البيوت إذا غیترت الصودة (۷) . 

عن أبي بصیر قال : قلت لا بي عبدالله 2 : نما بسط عندنا الوسائد 
فيها التماثيل ونفرشها , قال : لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ » اما یکره 
منها مانصب على الحا؟ط والسرير (۸) . 





. ۱۲ : السبأ‎ )١( 

(۲) المحامن ص ۶۱۸ . 
(۴-۲) المحاسن ص۶۱۹ . 
(۶-۵) المحاسن ص ۶۲۰ . 


(۸-۷) مكارم الاخلاق ص ۱۵۳ . 


لو و و و موم و و و و و وم ون و و و و و و و و و و و و و و و ون او دما ددا و و و وا وا ور وا و ون و و sonuna‏ 


((( باب ) )) 
* « ( الشعر و سابر التنز هات واللدات ) > * 

الابات : ااشع اه : و الشعراء يتبعهم الغاوون 0 ألم در أنهم في کل 
وادمءهون ۹ ونم بقو لون ما لا ب#‌علون 0 إلا الذين آمنوا و عملو | الصا لحات 
و ذکروا الله كرا و انتصرو! من بعد ما طلموا (۱) . 

س : و مأ ا الشعر و م رمغي زه (۲). 

ات ل : عن العطار 4 عن ات ۱ عن الا شعري" ءَن <مدان ان سلیمان 
عن على بن الحسن بنفضال وغل بن أ<مدالا دمي . عن أحمد بن عل بن مسلمة » عن 
رياد دن دار ۰ عنعمد الله بن‌سنان وال : قال أ بو عرد الله ات9 ادبع هنن الوحه 1 
النظر إلىالوحه الحسن ؛ والنظر إلى الماء الجادي , والنظر إلى الخضرة ؛ والكحل 

۳ - ن : بالاسانید الثلاثة . عن الرضا . عن آبائه قال : قال علي كاعم : 


الطب نشرة , و العسل نشرة + والر دوب نشرة » والنظر إلى الخضرة نشرة (5) . 





(۱) الشعراء : ۲۲۴ - ۲۲۷ . 

(۲) یس : ۶۲۹ . 

(۳) الخصال ج ۱ ص ۱۱۳ . 

(۴) العیون ج ۲ ص ۴۰ ؛ و الذشرة ما یوجب‌انبساط الاعصاب بعد ما أصابها علة 
وقد يطلق على الموذات والرقىيءالج بها الم‌جنون و المريض ؛ و لعل المرادهنا مایوجب 
انتشار الذكر و انعاظه يقال : اندر الرجل : آخرج المذى ؛ وهو ما يخرج قبل النطفة 
كما عن اللسان , و انتشر الرجل : آنعظ ؛ و ذکره قام . كما عن اللسان والامای . 


۹۰-_ كتاب الأواهي ج ۷۹ 


۴ ل : عن آبیه , عن سعد » عن یوب بن نوح ۰ عن الربیع بن غل 
المسلى" . عن عبدالا على , عن نوف قال : قال آمیرالومنن ت : يا نوف ! إيداك 
أن تكون ارا أوشاعرا ۱ 3 رطا آوعر يفأ ۱ آوصاحت عرطية و هي الطنیور 
أوضاخت كوبة وهوالطيل؛ فان" نبي الله خر ج ذات ليلة فنظر إلىالساماء فقال: نها 
الساعة اآتی لاير فيا دعوةإلا” دعوة عریف, أودعوة شاعر , أوشرطي' ؛ أوصاحب 
عرطية ؛ أوصاحب كوبة (۱) . 

م ن () ل : سأل الشنامی آمیرالمومنن يلقم عن أوآل من قال 
الغعر , فقال : آدم تقش . فقال : و ما كان شعره ؟ قال : لما | نزل على 
الاادض من السماء » فرأى تريتها وسعتها و هواها . و قتل قابيل هابیل ؛ فقال 
آدم تلع : 

تغيرت البلاد و من عليها فوحه الا دض ف قبيح 
کر" دی اون ونان وةل بشاشة الوحه اطلیح 

فأجابه إبليس : 

تنح عن البلاد و سا کنیها فيي با لخلد ضاق بك الفسیح (۳) 

و کنت بها وژوحك في‌قراد و قليك من أذى الد نیا میج 

فلم تنفك من كيدىومكري إلى أن فاتك الثمن الر بیج 

فلولا رحمة الجبار أضحت كفك من جنان الخلد ديح (4) 

۵ - لى : عن الحسن بن عبدالله بن سعيد ؛ عن عل بن عبدالله بن عد بن 
الحجاج , عن أ<مد بن عل النحوي , عن شعيب بن واقد .عن صالح بن الصیلت 


عن عبدالله بن ذهير قال : قال النبي يلي : ان" م نالشعر لحكماء ون من‌البیان 





. ۱۶۴ الخسال ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) عيون الاخبار ج ۲ ص ۲۴۲ - ۲۴۳ . 

(۳) فى العلل : ففى الفردوی ضاق بك الفسيح . 
(۴) علل الشرايع ج ۲ ص ۰۲۸۱ 


۷۹ ۸ 2 باب الشه‌روسائر الزن هات ۲٩۱‏ 
لسحراً » الخبر (۱) . 

۶ ب سن : عن التوفلی" ۰ عن الستكوني » عن أبيعبدالله 20244 قال : قال 
رسول اله ميض : زاد المسافر الحدا والشعر, ماکان منه ليسفيه حفاء (۲) . 

۷ سن : عن سفوان ؛ عن عمرو بن حريث قال : دخات على أبيعبدالله 
عليه السلام وهو في منزل اخه عمد الله بن جل ١‏ فقلت : حعلت فداك , ما حو"لك 
إلى هذا المازل ؛ فقال: طا النزهة (۳) . 

۸- سن ؛ عن اليقطيني . عن الدهقان ؛ عن درست ٠‏ عن إبراهيم بن عبد 
الدميد؛ عن أبيالحسن ج قال : ثلاثة یجلون البصر : النظر إلى الخضرة , والنظر 
إلى الماء الجاري , و النظر إلى الوحه الحسن (ه) . 

4 - ن : عن‌آحمد بن زياد بن جعفر الهمداني, عن أبيه ٠‏ عن ابنأبيعمير 
عن عمدالله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبوعيدالله ی : من قال : فينابيت شعر 
ديق الله له 58 ف الحذئة (۵) . 

۰ ن : عن الور اق, عن الااسدي' . عن النخعي , عن النوفلي" ؛ عن علي" 
ابن سالم » عن أبيه » عن أبي عبدالل ت92 قال : ما قال فینا قاكل برت شعر حى 
يويد بروح القدس (5) . 

۱ عن ون بن على الا نصاری"‎ ٠ .ن: عن 7مدم القرشي". عن أبية‎ ١ 
عن الحسن‌بن الجمم قال: سمعت ال الق يقول : ماقال فیناممن شعراً يمدحنا‎ 
زوره فمما کل"‎ ٠ به إلا بای الله له مديئة في اجه أو سع من الد نیا سبع مس ات‎ 
. )۷( ملك مقرب ؛ و کل نبي" مرسل‎ 





(۱) آمالی السدوق ص ۳۶۸. 
(۲) المجاسن س ۵۸ ۳ وقدهر فى باب ما و" زمن الدناه ص ۲ ۶ ۲ همع شرح ۰ 
(۴۵۳) المحاسن : ۶۲۲ . 


-۲۹۲- کتاب ب النواهی 3 ۷۹ 


۴۳- سر (۱) د عن عبدال ین ۷ مدان قال کا 
عمد الله 2 و عنده ابن خر بوذ فأنشدني شيك ' فقال آبو عمدالله تش : قال 
رسو لال تلبق : لئن يمتلىء جوف الرجل قيحاً خير من أن يمتليء شعرا. فقال 
ابن خر “بوذ : اما يعني بذلك من يقول الشعر. فقال أبوعبدالله تج : ويلك أو 
ويحك . قال ذلك مر (HE‏ 

كش : عن جعفر بن معروف ؛ عن عل بن الحسين .عن جعفر بن بشير » عن 
ابن بكير مثله (۳) . 

۲۳ ل: عن این الولید . عن الصفار ' عن بئان بن عد » عن أبيه . عن 
ابن المغيرة » عن السكوني " عن الصادق , عن آبائه يلك قال : ستتة لا بسلم 


le‏ الود 53 ا ادوس > 9 النصراني > 3 اأرحل على غائطه , و على 


62م : 


(۱) سقط من الاصل رمز الكتاب آضفناه بقريئة السند . 

(۲) ااسراثر : ۴۸۳ . 

(۳) رجال الکشی ص ۱۸۷۳ . 

و رواه السید الرضى فى المجازات النبوية ص ۶٩‏ و لنظه : و من ذلك قوله(ع): 
لان یمتلیء جوف أحدكم قيحاً حنی برویه خير له من أن يمتلىشعراً : 

و فى هذا الول مجاز ؛ لان المراد به النهى عن أن يكون حفظ الشعر غلب على 
قلب الانسان فيشغله عن حفظ الةر آن و علوم الدين حتى يكون احضر حواضره و آکثر 
خواطره ؛ فشبهه (ع) بالاناه الذى يمتلىء بنوع من أنواع المايعات ؛ فلايكون لغيره فيه 
مشرب ؛ ولا معه مذهب . 

و قال بعذهم : انما هذا فى الشعر الذى هجى به النبى (ص) خصوصاً ؛ والصحيح 
أنه فى كل شمر استولى على القلب استيلاء عموماً لان النهى یتعلق بحفظ القلیل مماهجى 
به النبى (ص) و كثير. يراعى فيه أن يكون فالياً على القلب و طافحاً على اللى . 


£ قوله (ع) : د« حى :رو ره € معنا« حهی سل ۵ و :هه ,و لون وراه الداء 6 سس 


ج ۷۹ م4١٠٠‏ - باب الشعر وساثر التثز هات - A۳‏ 
موائد الخدر , و على الشاعر الذي یقذف الحصنات ۰ و على التفکپن بس" 
الا میات (۱) . 

۱۴ ل: عن أبية ' عن سعد ؛ عن أبن عسی 0 عن أبن معروف ( عن أبي 
جميلة , عن ابن طريف + عن ابن نباتة ٠‏ عن آمیرالومنن لي قال : ستة 
لا ينبغي أن یسلم عليهم : الود , والنصارى . و آمحان النرد و الشطر نج ۱ 
5 آصحان الخمر و الدر بط د الطیور > 3 اامتفکّمون تفت الا مات 5٠‏ 
الشعراء (؟) . 

۱۵ - کش ٠‏ عن عل دن مسعود ‏ عن حمدان «ن | یت ٠‏ عن سلیمان 
السترق ؛ عن سفيان بن مصعب العبدي قال: قال آبوعبداله عي : قل شعر! تنوح 
به النساء (۳) . 

۶ - کش : عن نصر بن صیاح .عن اسحاق بن عن البسري . عن عل بن 
جمپور 1 عن أبي داود الهتت ی عن على" بن النعمان ۱ عن سماعة وال ِ فال 
أبو عمد الله م : 5 معشر الشعة ! عأموا آولاد کم شعر العمدي › فاه على 
دين الله (4) . 

۷ - نص : عن أبي المفضل الشيبانی" ٠‏ عن جعفر بن عدبن القاسم العلوي 


0 0 
عن عممد الله بن ناف ۰ عن ابن ابي عهير ۰ عن الحسن بن عطمة »> عن عمر ب ندر بك 


ج اذا فم لذلك به ادتهى؛ أقول : ولعله بشد الواومن التروية ' والمعنی يمتلىء بطن 
الرجل شرا بحيث يشبعه و يرويه كما يروى العطشان فلا يدر أن يشرب بعد ذلك . 
)١(‏ الخصال ج ١‏ ص ۱۵۸ 
(؟) الخصال ج ١‏ ص ۱۶۰ ؛ ومثله فى السرائر ص۴۹۰ . 
(۳) رجال الكشى ص ۳۴۳ . 
(۴) المصدر نفسه ص ۳۴۳ ؛ وبعده : قال آبوعمرو : فى أشماره ما يدل على أنه 


کان دن الطيارة 1 


عن الودد بن كميت ' عن أبيه قال : دخلت على سيندي أي جعفر الباقر 05 

فقلت : ياابن رسول الله اثي قد قلت فيكم پیات أفتأذن لي في إنشادها ؟ فقال : 

]نها ینام البیض , قات : فمو فيكم خاسّة , قال : هات ! فأنشأت أقول : 
حكني الد"هر و أبكاني و الد“هر ذوصرف وألوان (۱) 


اقول : تمامه فيأبواب التصوص علی‌الا هة kK‏ )۲( ۰ 


. ۳۳ : كفاية الاثر في النص على الالمة الائنی عشر‎ )١( 
٠ داجم ج ۲۶ ص ۲۹۰ من هذه الطبعة الحديئة‎ )۲( 
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((( آبراب)) 


+ ( الری والتجمل ) ٠‏ 


۱۰۹ 
» (( ( باب))) » 
* « ( التجمل » و اظهار النعمة . و لبس الثياب الفاخرة ) » * 
* « ( والنظيفة » وتنظيف الخدم ؛ و بیان ما لا بحاس‌الله) » جه 
* « (عليه المؤمن والدعة والعة فى الحال › د ما جاء ) > © 
* « ( فى الثوب الخشن و الرقيق ) » * 
الابات : الاعراف : ,' بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً بوادي سو آتکم و 
ريشأ ولياس التقوی ذلك خير(١)‏ . 





. ۲۶ : الاعراف‎ )١( 
والاية لها تعلق بما قبله , و هو قوله تعالی عزوجل : فى الاية ۲۳ « فلما دافا‎ 
: الشجرة بدت لهما سوآتها و طففا يخصفان علیهما من ورق الجنة » الى أن قال‎ 
د أهبطوا بیشکم لبءض عدو ولکم فى الارض مستهر ومتاع الى حيز. * قال : فیها تحیون‎ 
و فيها تموتون و منها تخرجون * يأ بنى آدم قد آنزلنا عليكم لباساً يوارى سواتكم و‎ 
ريشا و لباس التقوى ذلك خير ؛ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ٭ يابنى آدملایفتننکم‎ 
الغيطانكما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیواری سوآتها انه يراكم هو‎ 
وقبيله من حيث لاترو نوم‌اناجملنا الشياطين اولياه للذين لايؤمنون« واذا فلوافاحشة سه‎ 
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قالوا وجدنا علیها آباه‌نا و الله آمرنابها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء آتقولون على الله 
ما لاتعلمون ٠‏ 

ذالایات تشير الى أن کشف العورة بادية للناس من‌الفاحشة , و قد كانت قريش بعد 
ما صاروا تحت ولاية الشياطين يتلوفون بالبيت عرياناً و يةولون ان الله أمرنا بها حيث 
دعانا الى الحج , و نهانا عن الطوان فى ثياب آنفسنا وقد عصیناه فيها ۰ فلابد من رضايته 
با لطواف عر ياناً . 

یا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان بكشف سوآتكم فى الملا بوسوسته بأ نه لا بدع فيه 
ولاحرج . فانه يوجب سخط الرحمن كما أوجب سخطه على أبويكم حيث افتئنا بوسوسته 
ينزع عنهما لباسهماليريهما سواتهما . فعدوالله دلاهما بغرور ليذوقا من الشجرة وهويعرف 
أن ذوق الشجرة يوجب نزع لباسهما وكشف عورتهما . 

فلما داقا من الشجرة انكمش الصفاق الذى كان على سوآتهما و انقطم كانقطاع 
المشيمة وبدت لهما سو آتهما. لكنهما عرفا با لهام منالله أنذلكفاحشة فطفمًا يخصفان عليهما 
من ورق‌الجنة فحينذاك حا كمهما ربهما وناداهماالم أنهكما عن تلكه_االشجرة وأقل لكما 
ان الشيط_ان لكما عدو مبين ؛ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن 
من الخاسرين . 

لكن الله عزوجل أهبطهما من الجنة الى الارض ١‏ لان المذر بعد المحاكمة غير 
مقبول' و الحكم ابت بالوضع و الطبع , لانهما بعد كشف سوآتهما لا يسلحان للحياة 
فى الجنة. 

و هكذا آنتم يا معشر بنی آدملابفتننکم الشيطان بالفرورحتى تفعلوا سائر الفواحش 
فيحكم عليكم بدخول النار و الحرمان من الجنة, كما حکم على أبويكم بالخروج منها 
و كما لم ينفعه التوبة و الندم بعد حلول العذاب »لاینفمکم التوبة والندم حين ترون باس 


الله عند الموت . ولايوم القيامة حين تعرضون على النار . 


و قال تعالی : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطیتبات من 
الرزق , قل هي للّذین آمنوا في الحياة الدثنيا خالدة یوم القيامة (۱) . 
و ب :عن هادون ؛ عن ابن صدقة , عن الصادق » عن أبيه ام قال : 
من انخذ نعلا فلیستجدها , و من اتخذ ثوباً فلستنظفه , و من اتخدذات: 
فليستفرهها , ومن اتتخذامرأة فليكرمها " فانما امرأة أحد کم لعبة » فمن اتتخذها 


e, ٠‏ _©. ۰ ۰ . ۰ ۱ . گے .م وت ود 
. قلا بصعها ۱ ومن اتحد شعرا فلیحسن إليه ' ومن ا تخد شعرا فلم يفر ق فر قه ألله 


ج يابنىآدم كما طفق أبواكميخصفان علیهمامن‌ورقالجنة لیسترا سوآتها ٠‏ يجب 
عليكم أن تستروا سوآتکم , لان كشفها فاحشة وقد عددنا وهيأنا لتر عوراتكم فأنزلنا 
عليكم لباساً يوارى موآتکم ( وهوالازار , فان اللبای هوما يشتمل به ويليس وأماالمخيط 
منها فهو قميص وسر بال وغير ذلك ) و ريشاً ( وهو الرداء تشبيها بریش الطير يلتف على 
جناحه كما يلتف الرداء على اليدين , والرداء أيضأ ثوب غير مخيط ) . 

فهذانا لثو بان همااللذان رضيتهما لكم وألبستهما الانبياء وقبلتمنكم زيارةبيئى فيهما 
ودعوتكم الىالوفادة عندی بعدليسهما , وجعلتهما آخر لبسكم من لباس الدنيا حین‌تکفنون 
بهما ٠‏ فهذان الثوبان جملتهما لكم لاحفظكم من بعض الفاحشة التى هی کشف سوآتکم فى 
الملاء. و أما لباس التقوى ؛ ذلك اللباس خير من هذا اللباس فانه يحفظكم عن كل فاحشة 
تأمر بها الشيطان و يستر عليكم وعنكم الفواحش كلها ما ظهر ومابطن , فالبسوا جلياب 
التقوى كما تلبسون الازار والرداء ولاحول ولاقوة الا بالله . 

(۱) الاعراف : ۳۲ , و هذه الاية تثء‌لق بقوله تعالى فيما سبق د و اذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا علیها آباء‌نا و الله آمرنا بها » الاية , و المعنی يا بنی آدم انا لا نامو کم 
بالفحشاء و منها کشف المورة للملاء ‏ خصوصاً عند طواف البیت تعبداً لله عزوجل ‏ بل 


الشبيطان هوالذى یام ر کم ,ذلك ؛ كما فال ذلك با بویکم فى| لجنة زغ عنههأ لناسهماسه 


يوم القباهة بمنشار من نار (۱) . 

۴ ب : عن ابن عبسى ١‏ عن البزنطی" , عن الر'ضا ج قال : قال لي : 
ها كقول ق‌اللباس الخدن ؟ فقلت : بلقني أن" الحسن چ کان يلدس, وان جعفر 
ابن عد لفقم كان يأخذ الوب الجديد , فباهر به فيغدس فى الماء , فقال لي : 
البس و تجمل ' فان" علي" بن الحسين ي كان یلیس الجبة الخز" بخمسمائة 
ددهم , و المطرف الخن" بخمسين دینادا . فیفتو فيه , فاذا خرح الشتاء باعه 
وتصداق بثمنه , وتلاهذه الااية « قل من حر“م زيئةالله الني آخرح لحباده دالطیبات 
هن الر ذق » (۲) . 

۳ - ل : الا ربعهائة قال‌أمیرالژمنن ت : لینزین أحد کم لاأخيه المسام 
إذا أتاه كما یتزین لاغریب الذي يحب أن يراه في حسن البيئة (۳) . 


جب بل آهر کم 1ا آنا خنوا زینشکم عنه كل سسد , وانكان غير ببتال الذى بناه ابر اهیم 
الخليل علية السلام . 

فعبر عن الازار والرداء اللذین‌سبق ذكرهما بالزينة لكو نهما دوجباً لتزيين الاعضاه 
أسافلها و أعاليها ' والمراد بالاخذ ليس استصحابهما من رؤن لبسهما دالاشتدال بهما : فان 
الاخذ لما اعتبر بالنسبة الى الزينة ؛ وليس الزينة هما يؤخذ باليد ویستصحب ؛ كان بمعناه 
الکنالی بقرينة لفظ الزينة فكما قال عزدجل « خذؤا حذر كم »بمعنی خذوااهبتکم للحرب 
و البسوا الدرع والبيضة . هکذا قوله , « خذوا زینشکم » بحمنی‌خذوا ها تتز ینون به وهو 
الازاد دالیداه,لان آحدهما پستر عورتکم ولولاه لقبح منظر کم وهر آکم ۰ «الاخر کالر یش 
يزين جفاحکم كما يزين جناحی الطير . 

(۱) قرب الامئاد ص ۲۴ ط حجر . 

(۲) قرب الاسناد ص ۱۵۷ ط حجر . 

(۳) الخسال ج ۲ ص ۱۵۶ . 


ج ۷۹ ۹ - باب التجمیل وإظباد النعمة -۲۹۹- 


تسوت o>‏ د ی موی ده لو د وه سم am‏ و و و و وا و او وا ما واج و وه 





وقال ت : ان" الله جميل يحب“ الجمال, ویحب؛ أن بری أثر نعمته على 
عيده (۱). 

وقال ت82): علیکم بالصفیق من‌الثیاب . فانه من دق ثوبه دق" دینه (۲) . 

۴ - ل :عن حمزة بن ی العلوي" . عن على , عن أبيه ' عن النوفلي" 
عن‌السکوني ؛ عن الصادق ' عن آبائه 6 قال : قال أميرالمومنين تتم :الدهن 
يظهر الغنى » و الشاب تظبر التجمتل , وحسن الملكةيكيت الا عداء (۳) . 

اقول : قد مضى في باب الطيب عن الصادق ل أنه قال : ثلاثة یسمن: 
إدمان الحمام  )٤(‏ و شم" الرائحة الطيية , و ليس الثياب اللينة (۵) و في باب 
جوامع المساوي أنه قال للصادق ج: أترىهذا الخلق كله من‌الناس؛ قال : ألق 
منهم التارك للسواكإلىأن قال: والمتشعث من غيرمصيبة (). 

© - ل : عن ابن الوليد ؛ عن سعد » عن ابن يزيد » عن الحسن بن علي 
ابن زياد . عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله تي : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله 
اله عليها المؤمن : طعام يأكله , و ثوب يلبسه , و زوجة صالحة تعاونه و تحصن 
فرجه (۷) . 

۶ - ل : عن آببه .عن عل العطاد » عن الا شعري , عن أبي عمد الله 
الر ازي » عن‌سجادة , عن درست » عن أبيخالد السجستانی" .عن آبیعبدالة تقض 


(۱) الخصال ج ۲ ص ۱۵۷ . 

(۲) الخصال ج ۲ ص ۱۶۲ . 

(۳) الخصال ج ۱ ص ۴۵ و ۴۶ . 

(۴) فى الاصل : ادمان اللحم . وهوتصحیف . 

(۵) داجع ج ۷۶ ص ۱۴۱ ۰ آخرجه عن الخصال ج ۱ ص ۷۴ ۰ 
(۶) داجع ج ۷۲ ص ۱۰ نقلا من الخصال ج۲ ص ۰۳۹ 

(۷) الخصال ج ۱ ص ۴۰ . 


ی کتاب الزي والت<مل اج كلا 


قال : : خمس خصال من فقد منپن" واحدة ام یزل ناقص الیش , زائل العقل , 
مشغول | لقلب E‏ "لها فة البدن , ۳ الا من » والا لد السعة ف‌الر رق 
والرابعة الا نس الموافق- قلت: وما الا نيس الموافق ؟ قال : اازوحة الصالحة- 
والولد الصالح , والخلیط الصالح, والخامسة وحي‌تجمم هذه الخصالا لد*عة (۱) . 

۷ - ن :عن البيرقی , عن الصولی ٠‏ عن عون بن عد ۰ عن أبيعياد قال: 
كان حلوس الر ضا ميض في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح » و لیسهالغلیظ 
من الثياب » حتى إذا برز للناس تزيّن لهم (؟) . 

۸ - ما : عن‌الفحنام عن المنصوري”؛ عن عم" أبيه , عن أبي ا لحسنالثالث 
عن آبائه بلكل قال : قال الصنادق بك : ان" الله يحب الجمال و التجمّل » و 
یکره البؤس و التباؤس , فان" الله عز"وحل؟|ذا أنعم على عبد نعمة أحب” أن يرى 
عليه أثرها , قيل : و كيف ذلك ؟ قال ت : ینف ثوبه ٠‏ و بطیب دیحه , و 
يسن داره » و یکنس هیآ السراج قبل مغيب الشمس يذفي الفقر . 
و یزید في الردق (۳). 

4 - ما : بالاسناد إلى أبي قتادة قال : كنا عند أبيعبدالله علیه‌السلام إذ 
تذا کروا عنده الفتواة, فقال : وماالفتوة ؟ لعلكم تظنون أنها بالفسوق والفجور 
كلا ]نما الفتوأة طعام موضوع , و نائل مبذول . و بشر مقبول » وعفاف معروف: 
وأذی" مکفوف . وأمًا تلك فشطارة فسق. 

ثم“ قال: ما المروگة ؟ فقلنا : لا نعلم ؟ فقال ي : المروةة والله أن يضع 
الرجل خوانه بجنب فناء ۰ فان" المرو"ة مرواتان : مروةة في السفر » و مرو"ة 


: الحضر‎ ٤ 


(۱) الخصال ج ۱ ص ۱۳۷ . 


(۲) العيون ج ۲ ص ۱۷۸ . 
2 أمالى الطوسى ج اص ۲۸۱ . 


۷٦ 03 ۱‏ 2 1 يا التجمل و AOE‏ 


فاتاني في ف الحذر فتلاوة اله 3 , ولزوم المساحد , و ال معالاخوان 
في الحوائج » و النعمة ترى على الخادم , فانها مما يسر“ الصديق و يكبت العدو" 
و أمااتي في السفر فكثرة الزاد , وطيبه , وبذله لمن يكون معك » و کتمانكءلی 
القوم بعد مفارقتك إياهم . 

و الذي بعت عا مليف بالحق نبا ان" الله عز “وجل يرزق العبد على قدر 
اذرو"ة » و ان" المعونة على قدر الموّنة . و ان" الصبر لينزل على قدر شدا"ة البلاء 
على المؤمن (۱) . 

لى : عن ابن المت وكل ٠‏ عن السعد آبادي" , عن البرقي ؛ عن أبيه » عن 
أبي قتادة العمي ٠‏ عن عبدالله بن يحيى ٠ع‏ نأبان الإأحمر ؛ عن أي عبداله تال 
قال : إن" الناس تذا کروا عنده الفتوةة إلى آخر مامر (؟) . 

۰ - همع (۳) لى :عن الطالقانی" ' عن أحومد اليمداني . عن الحسن 
ابن القاسم » عن علي“ بن إبراهيم المعلی » عن ى بن خالد » عن عبدالله بكر , 
عن موسى بن جعفر و | عن أبيه . عن جدء , عن علي" بن الحسین » عن 
أبيه عليهم السام قال: بینا أميرالمۇمنين ت ذات يوم حالس مع أصحابه يعبئهم 
للحرب إذ أتاء ] )٤(‏ شيخ من الشام فسأله عن مسائل ثم" قال ي له : يا شيخ 
إن" الله عز"وجل" خلق خلقاً ضبق الدثنيا علیهم نظراً ليم » فزهندهم فيها و في 
حطامها , فرغيوا في دار السلام الذي دعاهم إليه , و صبروا على ضيق المعيشة , 
وصبروا على اامکروه . و اشتاقوا إلى ما عندالله من الكرامة ۰ و بذلوا أنفسهم 


(۱) أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۳۰۰ و دواه فى معانی الاخبار ص ۲۵۸ الى قوله : 
بفناه داره . 

(۲) آمالی الصدوق ص ۳۲۹ ۰ 

(۳) ممانی الاخبار ص ۱۹۹ ؛ دفی الاصل رمز الخصال وهو نهو . 

(۴) مابین الملامتین أضفناه من المصدر و کتاب المواعظ من البحار . 


3 0 الله . و كانت <اتمة أعمالهم اأشبهادة , فلقوا الله وهو عنم راض .وعلمو | 
أنة الموت سبل من مضی و من بقي , و :زوتدوا لااخرتهم غير الذهب و اافضة , 
و لسوا الخشن ؛ و صبروا على القوت ۰ و قد"موا الفضل , و أحبنوا في الله ۱و 
أبغضوا في الله عز* وجلة , اأولئك المصابیح و أهلالنعيم في الاآخرة والسلام (۱). 

ها : عن الفضايري" , عن الصدوق مثله )١(‏ . 

أقول: تمامه في كتاب الواعظ (۳) . 

وو - ل : أبي» عن سعد ؛ عن ابن يزيد » عن ابن آبي نجران دفعه إلى 
أبي عبدالله ت قال : من رقع جیبه , و خصف نعله . و حمل سلعته ‏ فقد من 
من الکبر (4) . 

۴ - غط : عن الفزادي" " عن ع بن جعفر بن عبدالله ٠‏ عن عل بن أحد 
الا نصادي قال : وجه قوم | من المفوضة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي 
ص ب قال كامل : فقلت في نفسي : أسأله : « لا يدخل الجنّة الا" من عرف 
معرفتی ؛ و قال بمقالتي» قال : فلمتا دخلت على سيندي أبي عل ب نظرت إلى 
ثياب بياض ناعمة عليه » فقلت في نفسي : ولي" الله وحجتته يلبس الناعم من الثياب 
و يام‌نا نحن پمواساة الاخوان ! و ینهاناعن لیس مثله ! فقال متبسماً : با كامل 
و حسر عن ذراعیه فاذا ممسح آسود خشن على جلده , فقال : هذا لله , و هذا لکم 
الحبر (ه). ١‏ 


۳ - سن : عن أبيه , عن عبدالله بن مغيرة , و جل بن سئان › عن طلحة 


(۱) آمالی الصدوق ص۲۳۸ . 

(۲) آمالی الطوسی ج ۲ ص ۴٩‏ ومثله فی کتاب النایات ۰ 

(۳) داجم ج ۷۷ص ۳۷۶ - ۰۳۷۹ 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۵۴ . 

(۵) غيبة الشيخالطوسى ص۱۵۹ ؛ ومابين العلامتین‌اضفناه بقرينة صدر الخبر . 


۳ باب التجمل واظهادالنعمة‎ -۹ A a 


ابن دید , عن أبىعبدالله " عن آبائه وخ أن" عليا تي كان لاینخنل له الدقیق 
وکان على يقول : لا تزال هذه الأمّة بخير مالميلبسوا لبان العجم , ويطعموا أطعمة 
العجم , فاذا فعلوا ذلك ضرببم الله بالذل" (۱). 

۴ ساسن : عن نوح بن شعيب؛ عن سلیمان بن دشيد › عن أبيه ؛ عن بشير 
قال : سمعت أبالحسن بي یقول: العيش في السّعة فيالمنزل , والفسل في الخادم . 

وبشير هذا هو ابنجذام رجل صدق ذ کر (؟) . 

۵ - ,بج :روي عن ع بن الوليد الكرماني قال : أتيت أبا جعفر ابن 
الر ضا عليه فقلت : جعلني الله فداك , ما تقول في المسك ؟ فقال : ان" أبي أمرأن 
يعمل له مسك في بان, فكتب إليه الفدثل يخيره آن" الئاس یعیبون ذلك عليه , فكتب 
با فطل أما عامت أنة یوسف کان يلس ديماحاً هز رورا بالذهى . و بجلس على 
كراسي" الذهب » فلم ینقص من حکمته شیثاً : و كذلك سلیمان , ثم" أمى أن يعمل 
له غالية باربعة الاف درهم (۳) . 

۶ - ضا : نروي أنة كير الدار من السعادة , و كثرة الحبن من السعادة, 
و موافقة الز وحة كمال السرود . 

و نروي تعاهدالر حل ذيعته من‌اطرو ۶, وسمن‌الدابة من‌اطروة , والاحسان 
إلى الخادم من اطرو ة يكبت العدو.. 

و أدوي.أنة الله تبارك و تعالى يحب" الجمال و التجملل؛ و يبغض البؤس و 
الاؤس . و أنة الله عن "و حل؟ يبغض من الرحال القادورة , وأنّه ادا أنعم على عبده 
نعمة أحب” أن يرىأثر ذلكالنعمة . 

وروي جص_ص الدار, وا كسح الا فنية ۱ ونظفها 1 وأسرج السراج قبل مغيس 





(۱ المحاسن ص 6۴۰ 


)2( لم نجده فى مخت ار الخرائج والجرائح ٠‏ و مثله فى الکافی ج ص ۵۱۶ . 


€ کتاب الزي والتجمل a‏ 


الشمس . كل“ ذلك ينفي الفقر , و يزيد في الرزق (۱) . 
۷ - شی : عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله ب : أترى الله 
أعطى من أعطى من کرامته عليه , و منع من منم من هوان به عليه ؛ لا ۰ ولکن" 
امال مال الله بضعه عند ال ر “جل ودايع ' و جواز لم أن یأکلوا قصداً , و یلبسوا 
قصداً » وينك<وا قصداً » وير كبوا قصدا, ویمودها بماسوى ذلك على فةراء ال مۇمنین 
يلموا به شعثهم , فمن فعل ذلككان ما یا کل حلالا و یشرب حلالا ؛ وير كب 
و ینکح حلالا . ومن عدا ذلككان عليه خر اها + 
ثم" قال : « لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » (؟) أترى الله ائتمن رجلا 
على مال » له أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم » ويجزيه فرس بعشرين درهماً ؟ 
و يشتري حارية بألف دیناد ويجزيه بعشرين دیناراً ؟ و قال : « لا تسرفوا إنّه لا 
يحب المسرفين» (۳) . 

۸ - شى : عن يوسف بن |نراهيم قال : دخلت على أبي عبدالة غج و 
على حبة خز و طيلسان خن فنظر إلى" » فقلت : جعلت فداك علی" جبة خز 
و طیلسان خز" ,ما تقول فيذ؟ فقال : و ما باس بالخز" ' قلت : و سّداه أبرسم؟ 
[ قال : لا باس به ] (ع) و قد اصیب الحسين بن على" ب و عليه جبلة خز" . 

ثم" قال : إن" عبدالله بن عباس اما بعثه أميرالمؤمنين ب إلى الخوادج 
لبس أفضل ثیابه " و تطیب بأطيب طیبه , و رکب أفضل مراکبه » فخرج إليه 
فواقفیم , فقالوا : يا ابن عباس ! بینا أنت خير النّاس اذ آتبتنا نی لباس من لياس 
الجبابرة و ما کبهم ؟ فتلا عليهم هذه الااية « قل من حرم زينة الله التي أخرج 


(۱) فقه الرضا ص۴۸ . 

(۲) الاعراف: ۳۱ ۰ الانعام: ۱۴۱ ۰ 
(۳) تفسير العیاشی ج ۲ ص ۱۳ . 
(۴) ما بين العلامتن ساقط من الاصل . 


اعياده و الطییات من الرزق » (۱) . 

اليس و تجمل فان" الله حمیل يحب“ الجمال , ولیکن من حلال (۲). 

4 - شی : عن العبّاس بن هلال الشامي (۳) عن آبي الحسن الى ضا تج 
قال : قات : حعلت فداك م! أعجب إلى الاس من يأ كل ااجشب , و یلبس الخشن 
و یتخشنع ؟ قال : آما علمت أن يوسف بن يعقوب ابي ابن نبي" . کان يلب سأقبية 
الديباج مزرودة بالذهب ؛ و يجلس في مجالس آل فرعون ۰ يحكم »فلم يحنج 
الناس إلى لباسه , و [نما احتاجوا إلى قسطه , و |نما يحتاح من الامام إلى أن 
« إذا قال صدق . و إذا وعد أنجز , و إذأ حکم عدل » إنة الله لم يحرم طعاما 
ولا شراباً من حلال ؛ و إدّما حر"م الحرام قل" أو كثر , وقدقال : « قل من حرام 


زينة الله اله ي أخرح لعباده و الطّيات من الرزق » )٤(‏ . 

۰ - شی : عن احمد بن عل ؛ عن ابي الحسن 22 قال : کان على” 5 
الحسی ب يلب الوب بخمسمائة ديزار , والمطرف بخمسين دیناراً , يشتوفيه فاذا 
دهب الشتاء باعه واد بثمنه . 


SAT‏ ةا 


و ی خبر عمر بن على ؛ عن أبيه على بن الحسن ت أنّه كان يشتري 

الکساء الخز بخمسين دیناد فاذا صار الصيف تصدق به , لا بری بذلك بأساً , 

ویقول : « قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطینبات من الرزق» (ه) . 
٩‏ - شى : عن الحکم بن عيينة قال : ریت أبا جنر 22۶ و عليه ازار 


أحمر ' فأحددت النظر ااه فقال : با آبا ع ان" هدا لہس به باش ثم ]لا دقل من 


(۱) الاعراف : ۳۲ . 

(۲) تفسير العياشى ج ۲ص ۱۵ . 

(۳) قال : قال آبوالحسن (ع) خ ل . 
(۴) تسیر المیاشی ج ۲ ص ۱۵ . 
(۵) تسیر العیاشی ج ۲ ص ۱۶ . 


حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطیتبات من الرذق » (۱). 

۳ - شى : عن الوشاء عن‌الرضا ج قال : كان على“ بنالحسين للام یلیس 
الجبة و الطرف من الخز و القلنسوة .و یبیع الطرف و یتصدق بثمنه و یقول : 
دقل من حر*م زينة الله» الااية (۲) . 

۳ - مكا : مختارة من کتاب اللياس : عن أبيعيدالل تم قال : إن ابن 
عباس اما بعثه أمير المومنین ت إلى الخوادح لبس أفضل ثیابه , و تطیلب باطیب 
طیبه , و دكب أفضل مرا كيه » وخرح إليهم فواقفهم فقالوا : يا ابن عباس بینا 
أنت خير الناس إذ أتيتنا في لباس الجبابرة و ما کبهم ؟ فتلا عليهم هذه الا'ية « قل 
من حر زينة الله اآني أخرج لعباده و الطیتبات من ال ر'زق » فالبس وتجمتل, فان 
الله جميل يحب“ الجمال ؛ وليكن من حلال (۳) . 

عن إسحاق بنعمتار قال : سالته ته عن الر جل الوسرالتجمتل ؛ بتخذ 
الشياب الكثيرة : الجیاب و الطيالسة و القمص (ع) و لها عدءة يصون يعضها ببعض 
و يتجمل با , ایکون مسرفا ؟ فقال ت : ان" الله يقول : « لينفق ذوسعة من 
سعته » (۵) . 


ص 


عن أبى عمد الله م ٠‏ عن ا ۰ عن على تلا قال : الد"هن بظهر الغنی 





(۲-۱) تفسير العیاشی ع )ا عن ۴ 

(۳) مکارم الاخلاق ص ۱۱۰ . 

(۴) الجیاب جمع جبة ثوب معطو ع الکم طویل یلیس فوق الثیاب ٠‏ و الطيالسة 
جمع الطیلسان کتاء مدور أخضر لا أسفل له , و سداه ‏ و قيل لحمته من صوف كان 
نليسه الخواص من العلماه و المشايخ ٠‏ و هو من لباس العجم ٠‏ يجعلونه على أكتافهم 
والقمص جمع قميص . 


(۵) الطلاق : ۷ . 


و الشاب تظهر الجمال , وحسن الملكة يكبت الا عدا (۱). 

عن جعفر ۰ عن أبيه لام قال : وقف رجل على باب الي ٤يا‏ يستاذن 
عليه , قال : فخرح النبي" برو فوجد في حجرته ر كوة فیها ماء » فوقف يسوي 
لحینه وينظر إليها . 

فلما رجع داخلا قالت له عائقة : با دسول الله ! أنت سید ولد آدم ! 
و رسول رب" الما مین ۰ و وت علی اثر كوة وی احية.ك و راسك ؟ وال ا 
HE‏ ان" الله ا - ادا حرج ده الومن إلى أَخيه ال أن ا له 5 أن 
یتجمل (۲) . 

عن أبى الحسن 4-1 | اس۷ وال که الرحل للمرءة في اراك ى 
عفستها (۳) . 

عن سؤءان الذوري” قال : فلت لا بی عمد الله سم انت تروي ان“ على بن 
ابی طالب كان يلسن الحشن > 9 5 تلەس القوهي والروي" ۰ قال : و ,دك إن" 
علي بن أبي طالب 026 كان فى زمان ضیق , فاذا اسع الزمان فابرار الزمان 
أولى به (4) . 

عن ا لحسن ان علي عنه یعنیالر ضا عا قال :كان دو سف ی لہس الديياح 
ويتزدار بالذ"هب , ويجلس على السرير ؛ وانما یذم" إن كان يحتاج إلى #سطه . 

9 كان علي إن الحسين علا السللام بلس دو بين ف | لصف يشر يان له 


دم سما 4 ۱ و یلیس ٤‏ الشتاء الطرف الخد (۵( و يماع ٤‏ الصرف بدمسين دارا 


(۲-۱) مکارم الاخلاق ص ۱۱۰ . 

(۴-۳) مکارم الاخلاق ص ۱۱۱ ۰ 

(۵) المطرف کمنبر ۶ المطرف کمکرم : رداء من خز مر بع ذوأعلام ۰قال الفراء 
و اصله الم لان‌فی المعنی مأخوذ من آطرف أى جمل فى طرفیه العلمان و لکنهم استثقلوا 
المة فکسروء . 


۷ ی ۳ كتاب الزي" 5و العمل‎ A 


و یتصداق بثمنه (۱) . 

عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله لكي یقول : بینا أنا في الطواف 
إذا دحل یجذب وبي , فالتفت" فاذا عباد البصري › فقال : يا جعفر بن عل ! 
تابس مثل هذا الثوب د أنت في الموضع الذي أنت فيه من على" ؟ قال : فقلت له 
ويلك هذا الثوب قوهي 0 ۲) اشمر دته بدیناز و کسر وکن على 22 في رمان 
بستقیم له ما ليس فيه ؛ و او لست مثل ذلك اللباس في زماننا هذا , لقال الئاس : 
هذا مراء مثل تاد (۳) . 

عن أدير المؤهزين ت قال : لینزین أحدكم لا خیه إذا تاه كما يتزين 
للغريب اأذي يحب أن يراه فىأحسن الهيثة (4) . 

عن أبي خداشالمهري"(۵) قال: مي" بنا با لمصرة مولى لارضا يقال له عبيد 
فقال دخل قوم من أعلخر اسان علىأ بى ال-< نظي فقالله: ان" الناس قدأنكروا 
عليك هذا اللياس اأذي تليسه ,قال: فقال لهم: إن يوسف بن‌يعقوب كان نينا | بن نبي 
ابننبي » وكان يليس الديباج» وینزر ر بالذهب » ويجلس مجالس آل فرعون . فلم 
يضعه ذلك , ونما يذ“ لواحتيج منه إلىقسطه؛ و تماعلی‌الامام أنه إذاحكم عدل 
وإذا وعد وفى » وإذا حداث صدق , وانما حرم الله الحرام بعینه ماقل” دنه و ما 


كثر ' وأحلة الله الحلال بعينه ما قل* منه وماكثر (د) . 


(۱) مکارم الاخلاق ص ۱۱۱ ۰ 

(۲) کان ثیابا بيا یجلب من قوهستان كورة بناحية کرمان . 

(؟) مکارم الاخلاق ص ۱۱۱ . 

(۴) مکازم الاخلاق ص ۱۱۲ . 

(۵) منوب الی‌مهرة بن حیدان بمان من قضاعة كا نوا يقيمون‌باليمن , و قالالشیخ 
فى رجاله: مهرة محلة باليصرة . 


(۶) مکارم الاخلاق ص ۱۱۲ . 


ج ۷٦‏ ۹ -2 باب التجمیل وإظبار النعمة -۳۰۹- 


عن عل بن‌عیسی قال: أخير نى من أخبر عنه ل أنه قال : إن" أهل الضعف 
من موالی" يحبون أن أجلس على الابود ‏ و آلبس الخشن ۰و ليس یحتمل 
الزمان ذلك (۱) . 

۴- مک : عن أبي عبدالله ي قال : إن" علي" بن الحسين خرج في ثياب 
حسان " فرجع مسرعاً يقول : يا جارية ! ردي على" ثيابي فقد مشيت في ث.ابي 
هذه , فكأني لست على بن الحسين , و كان إذا مشى كأنة الطير على رأسه , لا 
يسيبق يميئه شماله . 

و عله ي قال : إن الجسد إذا لبس الثوب اللين طغى (؟) . 

عن الحس الصيقل قال : أخرج إلينا أبوعبدالله ت قمص أمير المؤمنين 
عليه السلام الذي |'صرب فيه فشبرت أسفله اثنى عشر شيراً , و بدنه ثلاثة أشيار . 
و يديه ثلاثة أشباد (۳) . 

عن أبي جعفر ي قال : إن صاحبكم ليشتري القميصين السنبلانيين ؛ 
ثم" يخير غلامه فيأخذ اينما شاء ؛ ثم يليس هوالا'خر ؛ فاذا جاوز أصابعه قطعه , 
و إذا جاوز که حذفه (4) . 

عن زدارة قال : سمعت آبا جعفر ت يقول : إن" علا آمبر المومنن لَه 
اشتری بالعراق قمیصاً سنبلانيئاً غلیظاً بأربعة دراهم فقطع کمنیه إلى حيث يبلغ 
أصابعه مشمراً إلى نصف ساقه . فلما لبسه حمدالله وأثنی عليه . 

وقال : ألا ریکم ؟ قلت : بلی, فدعا به , فاذا کمه ثلاثة أشبار ٠‏ وبدنه ثلاثة 
أشبار » وطوله ستنّة أشيار (ه) . 


من کتاب زهد آمیرالومنین بي عن الا صبغ بن نباتة قال: خرجنا مع 


(۱) مکارم الاخلاق ص ۰۱۱۲ 
(۳-۲) مکارم الاخلاق ص۱۲۷ ۰ 
(۵-۴) مکارم الاخلاق ص ۱۲۸ 


على حتی أتينا التمارين فقال : لاتتصیوا قوصر"ة علی‌قوصرة (۱) ثم مضی 
حى تنا ]لیا للحدامين فقال: لاتنفخوا فيالل<م؛ ثم" مضی حتی أتىإلىسوق السهاك 
فقال : لا تبيعوا الجري ولا المارماهي ولاالطافي » ثم" مضى حتی أتى البز اذین 
فساوم رحلا بثوبين و معه قنبر , فقال : بعلي توبن ' فقال الر “جل :ما عندي 
با آمیرالءومنن . 
فانصرف حنتی أتى غلاماً فقال : بعني ثوبين فما کسه الغلام . حتى اتتفقا 
على سبعة دراهم " ثوب بأربعة دراهم » و ثوب بثلاثة دراهم » فقال لغلامه قير : 
اختر أحد الثوبين , فاختار الذي بأربعة و لبس هو الذي بثلاثة دراهم ٠‏ و قال : 
الحمدلل | لذي كسا نی ما 35 اري به عودتي ؛ و احمل به في خلقه »› 2 أتى ا سى 
الا كمر فكوتم كومة من حصباء » فاستلقى عليها , فجاء آبو الغلام فقال : ان 
ابني لميعرفك, وهذان‌درهمان دبحبمسا عليك, فخذهما , فقال على : ما كنت 
لا فعل : ما کسته وما کسني . واتفقنا على دضی (۲) . 
عن اي مسعدة فال : رأيت علا سیم حرج من القصر' فدنوت منه فسلمت 
علية قوقع بده على يدي , ۳ مشی ا آتی دار فرات , فاشتری مئه قمیصاً 
نیلانا بكالاثة دراهم أو أربعة دراهم ٠‏ قليسة وكان كمه کفاف يده (۴) . 
عن وشيكة ‏ قال : ریت علياً تج يتزر فوق سر ته » و يرفع إذاده إلى 
أنصاف ساقیه , و بيده در*ة يدور فى السوق » يقول : اتتقوا الله وأوفوا الكيل كأنه 
معلّم صبیان (4) . 
عن مجمتم قال : ان" علیاً أخرج سیفه فقال : من يرتهن سيفي هذا » أما 


لو کان ۳ #محص مارهنته ١‏ ور هه بالا ده دراهم ۱ فاشترى قمرصاً DE‏ (۵) كمه 





(۱) القوصرة : وعاء هن قصب یرفم فيه التمر ٠‏ من البوادی ۰ 


(۴-۲) مکارم الاخلاق ص ۱۲۹ ۰ 
(۵) السنبلانی وصف لمقدار القميص 0 يقال امیس سنبلا نی ای سابغ ا لطول 4 3 اله 


هسوب الى یلان من ربلد الروم كان المعهوود فيه طول افص ۰ 


-۳۱۱- ۔ باب التجمل و اظهادا لنعمة‎ ۹ a 


إلى نصف ذراعيه و طوله إلى نطف ساقيه )١(‏ . 

عن عبدالله بن أبى الهذیل قال : رأيت على على ي قميصاً ذابيئاً (۲) إذا 
مد طرف کمه بلغ ظغره ‏ و إذا أرسله كان إلى ساعده (۳) . 

عن أبي الا شعث العبری , عن أبيه قال : رأیت علي يتش اغتسل ‌الفرات يوم 
الجمعة , ثم" ابتاع قميص كرابيس بثلاثة دراهم , فصلی بالنای فيه الجمعة , و ما 
خبط جربانه (4) . 

عی سالم بن مكرةم عن أبي عبدالله يليلتم قال : ان" علياً كان عند كم فأتی 
بني ديواد (۵) فاشترى ثلاثة أثواب بدینار : القميص إلى فوق الکعب »و الازار 
إلى نصف الساق ' و الرداء من قدامه إلى ثدييه , و من خلفه إلى إليتيه ' فليسها 
ثم" دفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله . 

2 قال: هذا اللناس الذي يذبغي أن تلسوه» ولکنلانقدرآن نلیس‌هدا اليوم 


(۱) مكارم الاخلاق ص ۱۲۵ . 

(۲) الزاب : كورة بالموصل و بلد بالاندلس و الزابى منسوب الي ؛ والزاب 
اسم مواضع اخر كثيرة . 

(۳) المصدر ص ۱۲۹ ۰ 

(۴) مکارم الاخلاق ص ۱۳۰ والجر بان معرب گریبان . 

(۵) کذا فى الاصل " وهكذا المصدر , وفیه «فأتى به دینار » خ ل و رواه الکلینی 
فى الکافی ج ۶ص ۴۵۶ . و هکذا نقله فى الوسائگل تحت‌الرقم ۵۸۴۵ فى أحكام الملابس 
و فيه« بنی دیوان » و نقل عن الوافی د فاتی ببرد نوار » وقال فى بیانه : النوادالنیلج 
الذی يصبغ به , و كلها تصحیف . و قول الوافی . « برد نوار » لا معنی له » فانه أن أتى 
ماري الس إن ارو ون غير مط ٠‏ و اليس ما2 
المجال لا پسعنی أن آتحرره . 


-۳۱۲- کتاں اازي والتحمل a‏ ۷۹ 


لوفعلنا , لقالوا مجنون . أو لقالوا مراء . فاذا قام قائمناکان هذا اللباس (۱). 

عن هشام بن سالم " عن أبي عبدالله يي قال : سمعته یقول : إذا هبطتم 
وادي مكّة فاليسوا خلقان ژیابکم أو سمل ثيابكم آوخشن ثيابكم » فانه لن بیط 
وادي مكة آحدلیس في قلبه شيء من الكير الا غفر الله له . فقال عبدالله بن أبي 
يعفور : ماحد الکیر ؟ قال : الرجلینظر إلى نفسه إذا ليس الثوب الحسن يشتهي 
أن يرى عليه , ثم" قال : « بل الانسان على نفسه بصيرة (۲) . 

عن ابن سنان ؛ عن أبي عبدالله تلع قال : كان لا بې و بان خشنان بصلی 
فيهما صلاته , فاذا أراد أن بسال الله حاحة لسم‌ما وسأل حاحته (۳) . 

في ترقيع الثياب : 

عن طلحة بن زيد » عن أبي عبدالل بي قال : خطب على" الناس و عله 
إذاد كرباس غليظ , مرقوع بصوف ‏ فقيل له في ذلك , فقال : يخشع القلب , و 
يقتدي به المؤّهدن (ع) . 

عن عبدالله بن عباس : لما رجع من اليصرة , وحمل الال و دخل الكوفة 
وجد أميرالمؤمنين ت قائماً في السوق و هوينادي بنفسه : معاشر الناس من أصمناه 
بعدیوهنا بیع الجر ی والطافي والمارماهي علو ناه بدر ”تنا هذه' و كان يقال لدر ته 
السشية ۱ 

قال ابن عباس : فسلمت عليه فرد" على" السلام ‏ ثم" قال : يا ابن عباس! 
ما فعل المال ؟ فقلت : هاهو يا أمير المؤمنين , و حملته إليه ؛ فقر“بني و رحب بي 
ثم" تاه مناد و معه سيفه ينادي عليه بسبعة دراهم , فقال : لو كان لی في بيت مال 


المسلمين دمن سواك أراك م رو ۱ قباعة و اشترى قميصا باز رع در اهم أله ۱ 3 





. ۱۳۰ مكارم الاخلاق ص‎ )١( 
. ٠۴ : القيامة‎ )۲( 
. ۱۳۱ مکارم الاخلاق ص‎ )۴-۳( 


بدرهمن ۱ و أضافنی بدر هم دا ده أيام (۰)۱ 

عن ريدبنشر يبك وال: آخرج على تج دات بوم س وال :هن یبتاع ي 
س في ھد| ؟ فلو کان عدي دمن ارار ۳ رچ 698 ۲ 

عن الفضل بن كثير قال : رأيت على أبى عبدالل لي ثوباً خلقا مرقوعاً 
فنظرت إلية وقال ی ۳ (ك 0 ا نظرود لك الکتان 55 وم کتان جا فنظارت و۵ وادا 
فيه : لاحجدید لعن لاخلق له (۳) . 

وق رواية: دكي على على تكلم إزار خلق مس قوع ۰ فقمل له نی داك . فقال: 
يحشع زه القلت ‌ ذل" رد النفس 5 قدي رف المومنون () 

في الاقتصاد فى اللياس : 

عن معاو ,۵ إن وهب وال : وات لابى عمد الله م ۰ الرحل یکون ود مي 
دهره , وله مال و هيئة في لباسه و نخوة , ثم" يذهب ماله ويتغير حاله » فیکره 
أن شمت به غ ۱ ومتکلف قاتا ۸ » قال 2 لينفق دو سعه من سعنه و من ودر 
عليه رزقه فلينفق مما آ تاه الله (ه) » على قدر حاله (3). 

ف لباس الشمرة (7). 

۱۵ - مک : عن أ بی عبد الله تک قال : کفی با ارحل خر با أن یلیس ۳1 


شرا 3 دی کت دابة مشپرة )۸( 


(۳-۱) مکارمالاخلاق ص ۱۳۱ ۰ 

(۴) مکارم الاخلاق ص ۱۳۲ . 

(۵) الطلاق : ۷ ۰ 

(۶) مكارم الاخلاق ص ۱۳۲ . 

(۷) العنوان من کتاب المکادم للطبرسی کسوابقه . 


(۸) مکارم الاخلاق ص ۱۳۳ . 


عنه لي تال : إن الله ببفض شهرة اللباس (۱) 
دخل عباد بن كثير البصری" على أبى عبدالله قم و عليه ثياب الشهرة : 
فقال : يا عباد ما هذه الثياب ؟ قال : يا أبا عبدالله تعيب على" هذا ؟ قال : نعم , 
قال رسو الله ميمه : من لبس ثياب شهرة فى الد* نيا ألسهالله ثياب الذل” يوم القيامة 
قال عباد : من حدائك بهذا ؟ قال : يا عباد تتممنی ؟ حداثني و الله آبائی عن 
دسول الله يلق (۲) . 
عن أبي الحسن الا وال تي : قال : ام يكن شىء أبغض إليه من لبس 
الثوب المشهود ؛ و كان يام بالثوب الجديد فيغمس في اطاء فيليسه (۳) . 
عن عد بن الحسين بن كثير قال : رأيت على أبي عبدالله ي جبّة صوف 
بين قميصين غليظين » فقلت له في ذلك , فقال : رأيت أبي يلبسها ‏ و انا إذا أردنا 
أن نصلي لبسنا آخشن ثيابنا (4) . 
عن معمر بن خلا د قال : سمعت أبا الحسن اارضا ت يتول : و الله لا ن 
صرت إلى هذا الا عر لا کلن" الجشب بعد الطيب ٠‏ و لا لیسن" الخشن بعد الأين , 
ولا تەم“ بعد الدعة * قال ردول الله تاي في وصیته لا بي ذر" : يا أباذر إني لبس 
الغليظ , و أجلس على الا رض ١‏ و ألعق أصابعي , و أد كب ال<مار بغير سرج ؛ و 
آردف خلفي ؛ فمن دغب عن سني فليس مثى ! 
يا أباذد ! البس الخشن من اللباس ١‏ و الصفيق من الثياب ؛ لكلا يجد الفخر 
فيك مسلكاً (ه) . 
من کتات زهد ا الومنن 222 عن عقمة بنعلقمة قال : دخات على أمير 5 
المؤهنين تج فاذا بين يديه لبن حاءض قد آذاني حوضته , و کسر يابسة , قلت: 
يا آمیرالومنت أتا كل مثل‌هذا؟ فقال لي . يا آباالجنود. اني‌آدر کت رول الق 





(۱) مکادمالاخلاق ص ۱۳۳ . 
(۳9۲) مکارم الاخلاق ص ۱۳۴ . 
(۵-۴) مکارم الاخلاق ص ۱۳۲ . 


لوس و وه 
© © © © © © م مم و و و و او و و و و و ات و وه و و وم و واه دم و و هم ماو و و و دنه و نا وود و و و و نو ون تن و و تن و او و ان و ون او و هو و ۵ 


يأ کل أيبس من هذا. ویلبس أخشن من هذا , فان لم آخذ بماآخذبه سول الیل 
خفت‌آن لا لحق‌به(۱). 

۶ - کش : عن جدویه بن نصير ٬‏ عن عل بن عیسی » عن علي" بن أسباط 
قال : قال سفیان بن عيبنة لا بي عبدالل ت انه بروی أن على" بن أبي طالب 
عليه السلام كان یلیس الخشن من الشاب . و أنت تلبس القوهية الروي" (؟ )؟ 
قال : ويحك ! إنتعلياً ته كان ني زمان ضیق , فاذا اسع الزمان فأ برارالزمان 
أولى به (۳) . 

۷ - کش: عن تد بن مسعود , عن الحسين بن إشكيب » عن الحسن بن 
الحسين المروزي ؛ عن يونس بن عبدالرحمن ؛ عن أحمد بنءمر قال : سمعت بعض 
أصحاب أ بى ءبدالله ي بحداث آن" فيان الثوري دخل على أ بيعبد الله ب وعليه 
ثياب جیاد , فقال :يا أبا عبدالله إن" أباءك ام يكونوا يلبسون مثل هذا الثياب ! 
فقال له : إن آبائی كانوا يلبسون ذاكني زمان مقفر , وهذا زمان قد أرخت الدنا 
عزاليها (4) فأحق؛ أهلها يها أبرارها (ه) . 

۸ - کش : عن عل بن مسعود ' عن عبدالله بن عد الوشاء ؛ عن ابن سنان 
قال : سمعت آبا عبدالله لا یقول : بینا أنا في الطواف . إذا دجل يجذب وبي 


(۱) مکارم الاخلاق ص ۱۸۲ . 

(۲) المروی ثياب منسوبة الى مرو بله بخراسان و قد تفتح الراه على زنة العر بى 
و قيل بل الثياب منسوبة الى بلد بالعراق على شط الفرات . 

(۳) رجال الكقى ص ۳۳۶ تحت الرقم ص ۲۵۷ . 

(۴) عزالى و عزالى بکسر اللام وفتحها جمع عزلاء : مسب الماء من الراوية و 
نحوها لانها فى أحد خصمی المزادة لافى وسطها . و ارخاوٌهايوجب سيلان الماء منها بشدة 
وسرعة . يقال : أرخت السماء عزاليها ۰ اذا كثرت الارزاق والنعم . 

(۵) رجال الکثی ص ۳۳۶ 


فالتفت" فاذا عاد البصري , قال : يا حعفر بن عل ! تلبس‌مثل هذا الثوب وأنت 
في الوضع الّذيأنت فيه من على ؟ قال : قلت : ويلك ! هذا ثوب قوهي اشتريته 
بدینار و كسر , و كان على 929 في زمان يستقيم له ما لبس ٠‏ و لو لهست مثل 
ذلك اللبای في زه اننا هذا , لقال الئاس : هذا مراء , مثل عبتاد . 5-ال نصر : 
عباد بترى .)١(‏ 

4 كش : عن عل بن مسعود ؛ عن الحسن بن الحسين » عن علي“ بنيو نس 
عن حسين بن الختار قال : دخل عباد بن بكر البصري ؛ على أبي عبدالله ج 
و عليه ثياب شبرة غلاظ , فقال : یاعباد ماهذه الثياب ؟ فقال : يا أبا عبدالله تعيب 
علي" هذا ؟ قال : نعم » قال ردول الله و : من لبس ثياب شهرة في الد“ نیا أليسه 
الله ثياب الذال يوم القيامة . 

قال عباد : من حد"ثك بهذا الحديث ؟ قال : يا عباد تشممنی ؟ حد ثني | بائي 
عن دسول الله ملق (۲) . 

نقل من خط الشهيد قد س سر و عن ابي عبدالله 23 (۳) . 


(۲-۱) رجال الکشی ص ۳۳۵ . 
(۳) کذا فى الاصل . 


ج۷1 ۱ - باب نادر -۳۱۷- 


۱۱۰ 
ه ((( باب )) » 
© « ( كثرة الثياب ) > 4 

١‏ - هك : [ عن إسحاق بن عماد قال : قلت لا بي عبدالله ج : يكون 
للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم , قلت : و عشرين ؟ قال : نعم , وليس ذلك من 
السرف' إنما السرف أن تجعل ثوبصونك ثوب بذلتك(١).‏ 

عن أبي إسحاق + عن أبي عبدالله 93288 مثله , قال : قلت : ويكون للمؤمن 
مائة ثوب ؟ قال : نعم . 

عن إسحاق بن عماد قال : قلت لا بي [براهيم الکاظم 85م : ال "جل يكون 
له عشرة أقمصة . أيكون ذلك من السّرف ؟ فقال : لا . ولكن ذلك أبقى شابه و 
لكن السَرف أن تلبس ثوب صونك في المكان القذد | (۲) . 


۱۱ 
«(باب ناور)» 


.)١( خص‎ ١ 


(۱) ثياب السون هی التى تسون المرض عن الابتذال بالتجمل . و ثياب اليذلة 
التى تبتذلها فى آوقات الخدمة و المهنة ٠‏ 

(۲) مكارم الاخلاق ص ۰۱۱۳ 

(۳) كذا فى الاصل . 


ا ا ا ا ااا ا ۱۳ ا ما دا ها ماه اه هم هو موه جوا ا اا 


۱۳ 
ه ( باب ) ه 
٭ « (النهى عن التعری باللیل و النهاد ) > * 
١‏ - لى : [ني حديث المناهي قال : نهى دسول الله تق عن التعر ي باللیل 
و النهاد (۱) . 


صتی وس وت برس تست مده 


(۱) آمالی السدوق ص ۲۵۵ س ۱٩‏ 





Cope‏ ا ات 96 69066995 96 - و وه 


۱۹۷ 
١‏ (( باب ))ه 
+ « ( آداب لبس الثياب و نزعها و ما يقال عندهما) » * 
* « (د ما نكره من الثياب ومدح التواضع ) »* 
۵ « ( و النربی عن التبختر فيها (۱) )» * 

۱ ما : باسناده (۲) عن أمبرالومنن عليه السلام أنه وقف على خیاط 
بالكوقة فاثتری منه قميصاً بثلاثة دراهم‌فلیسه . فقال :الحمد لله الذي سترعورتي ' 
و کساني الریاش , ثم" قال : هکذا كان دسول الله صلی الله عليه و آله يقول : [ذا 
لبس قميصاً (۳) . 


(۱) عنوان الباب أضفئاه من فهرست الکتاب 

)۳( قال:آخبر نا أبن مخلد قال: آخبرنا ابن‌السماك قال: حدثنا ]بوقلابة الرقاشی 
وال: حدثنا غارم ان الفضل ئ بوالنىمان قال : حىئنا مر جی أبو يحيى صاحب السعط قال: 
وقد ذكرته لحماد بن زيد فعرفه عن معمر بن زياد أن ابا مطر حدثه قال : كنت «الكوفة 
قمر على رجل فقالوا هذا أميرالمؤمنين على بن أبى طالب (ع) قال : فتبمته فوقف على 
خياط ل الحديث ۰ 


(۳) آمالی الطوسى ج ۱ ص ۳۹۸ . 


۳۳۰ کتاب رشابم شا 


۱ و هر‎ cC 


علي“ أ ات 5 اصحان التیس ٠‏ فساوم ا : يا شيح ۳ 
قميصاً بثالا ده دراهم ٠‏ فقال الشيخ : حمأ وكرامة , فاشترى مندقهرصاً بثلائة دراهم » 
فلبسه ما بين ال سفين إلى الكعبين , و أتى السجد فصلى فيه ر كعتين » ثم" قال : 
د الحمدلله الذي رزقني من الر'ياش ما أتجمل به في الناس , وأؤد'ي فيه فريضتي 
و أستر به عور ني € . 

فقال له رحل : يا أمير الومنن أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من رسول 
الله و فال: بل‌شی» سمعنه من رسو لالله يي سمعت رسول الله يقولذلك 
عمد الكسوة )۲( 





(۱) آخبر نا أ بوالفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال : آخبر نا آبو القاسم 
اسماعیل بن على بن على الدعبلی قال : حدثنی آبی آبوالحسن على بن دزین عثمان بن 
عبدالر‌حمان بن عبدالله بن بديل بن ورقاء , أخودعبل بنعلىالخزاعى قال : حدثنا سيدى 
آبوالحسن علىبن موسى الرضا عن الحين بن على عليه السلام الحديث . 


(۲) أمالى الصدوق ج ۱ ص ۲۷۵ . 
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۱۳۷ 


( باب ) 
* « ( آداب الفرش و التواضع فييا ) » ۰ 

الابات : النحل : و من أصوافها و أوبارها و آشعادها أثاثاً و ماعا 
إلى حين (۱) ١‏ 

١‏ - ن :عن ألبيهقی" . عن الصولي .عن عون بن ى ؛ عن ابي عبتاد 
قال : كان جلوس الرضا ج في الصيف على حصير ۰ و في الشتاء على مسح (۲) 
و لبسه الغليظ من الثياب . حتی إذا برز للناس تزين لبم (۳) . 

؟ -ل :عن أبيه » عن سعد , عن الاصبهاني' ‏ عن المنقري: ؛ عن حماد 
ابن عیسی, عن أبىعبدالله 8 آنه نظر إلىفرشفي دار رجل فقال : فراش للرجل 
و فراش لا هله , و فراش لضیفه , و الفراش الرابع للشيطان .)٤(‏ 

۳ - ل : عن الخليل ؛ عن عمر بن حفص » عن سليمان بن الا شعث ٠‏ عن 
يزيد بن خالد , عن ابن وهب . عن ابن هاني ؛ عن عبدالر جن الجبلي » عن جابر 
ابن عبدالله قال : ذكر رسول الله يلض الفراش فقال : فراش للرجل » و فراش 
للمرءة , و فراش للضیف, والرابع للشيطان (ه) . 





. م١‎ : النحل‎ )١( 

(۲) المسح ‏ بالكسر ‏ بساط من شمر یقمد عليه یال له بالفارسية بلاس . 
(۳) عيون الاخبار ج ۲ ص ۱۷۸ 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۵٩‏ ۰ 

(۵) الخصال ج ۱ ص ۶۰ . 


۴-مکا : عن عبدال بن عطا قال : دخلت على أبى جفر 8 فرأيت في 
منزله نضداً و وسائد , و أنماطا وء مرافق » )١(‏ فقلت له : ما هذا ؟ فقال : متاع 
المرءة : 

عن حابر بن عمد الله , عن الياقرعل .هال لام قال : دخل قوم على الحسين بن 
على م فقالوا : ياابن رسو لاله ری ف مزز لكأشياء مكروهة وقدرأوا فىمئز له 
بساطاً و نمادق (۲) فقال : إِنّما نتزگوح النساء فنعطيون” موودهن”ة ٠‏ فيشترين بها 

عن جا بر“ عن آبی‌جهف رت قال : لما تزوخج على تلم فاطمة لا بط 
البیت كا وكان وراشهما إداب كيش ومرفقة,مأ محشو َة لیف و صو | عو دا وضع 
عليه السقاهء فستره یکساء . 

عن الحسين بن نعیم » عن أبي عمد الله م قال : سمعته يقول : ادخل رسول 
1 و فاطم4 ا على على م وستر‌ها عماء » وور شا إداب کیش , ووسادتها 
آدم )۳( محشو َة دس ل )5 

و عنه ته قال : ان" فراش على" و فاطمة للام كان سلخ كبش بقابه‌فینام 
على صو وه 1 

l5 ۰ 9 . - - 8 ۰‏ 
وى کتان موالید الصادقين قال عل بن إبراهيمالطالةا ني : روي انه اد 





(۱) النضد ‏ محر کة - ها ند من متام البيت . و قيل : خیاره , وهو فعل 
بمعنی مفعول , وقد یطلق على السرير لان النضد غالبا یجمل عليه ۰ و الوسادة : المخدة 
يتوسد به , والانماط‌جمع نمط كأنه معرب نمد ۰ ضرب من البسط ,والمرافق جمم‌المرفقة 
التی تجعل تحت المرفق عند الجلوس . 

(۲) النمارق جمم النمرقة : الوسادة الصنبرة . 

(۳) الادم : الجلد المدبوغ , و المسد : اللیف . 

(۴) مکارم الاخلاق ص ۰۱۵۳ 


ج۷۹ ۷- باب آدابالفرش و التواضم فيها -۳۲۳- 


اعتزل نساءء في مشربة له شپرین - و الشربة العلية (۱)- فدخل عمر و في البيت 
اهب عطنة و قرظ (۲) والنبی“ تي نائم على حصير قد أثر فيجنبه , ووجد عمر 
ديح الا هب » فقال : يا دسول الله ! ما هذه الا هب ؟ قال :يا عمر هذامتاع الحي" 
فلهنا جلس النبی* و كان قد أثر الحصير في جنبه , قال عمر : ما أنا فأشبد أنك 
رسو ل الله 9 لا نت أكرم على الله من قبصر و کسری , وهما فما هما قيذ م نّالدنيا 
و أنت على الحصير , وقد أثر في جنيك . 

فقال النبي" صلىالله عليه و آله وسلم : أما ترضى أن تکون لهم الد نیا ولا 
الااخرة (۳) . 

۵ - مک : عن الحلبي ۰ عن أبي عبدالته ج قال : ريما قمت اصلی و 
بین یدی" وسادة فيها تمائیل‌طاگر» فجعلتعليها وبا . وقد | هدیت إلى" طنفسة (4) 
من الشام فيا تماثيل طير فأمرت به فغيكر رأسه , فجعل كيئة الشجر ٠‏ و قال : 
إن" الشيطان آشد؛ مایهم" بالانسان إذا كان وحده (ه) . 

عن أبي الحسن 8 قال: دخل قوم على أبي جعفر 2826 و هو على بساط 
فيه تماثيل , فسألوه فقال : أردت أن أهبه(١)‏ . 


)١(‏ هی مشربة أم ابراهیم كانت غرفة أنزلها رسول الله فيها بالعالية 

(۲) الاهب یم الهمزة و الهاء و بفتحهما جمم اهاب وهو الجلد . و قيل : انما 
يقال للجلد اهاب قبل الدبغ و أما بعده فلا , والعطنة : المنتئة التى هى فى دباغها :ترك 
فأفسدو أ نتن , وقيل : نضح عليهالماء فدفنه فاستر خىشعره لينتف فهىعطنة .والقرظ_محركة 
ورق السلم يدبغ به ومنه أديم قرظى . 

(۳) مكارم الاخلاق ص ١8”‏ ۰ 

(۴) الطنفسة : بساط له خمل كالقالى . 

(۵) مكارم الاخلاق ص ۱۵۲ 

(۶) مكارم الاخلاق ص ۱۵۳ 


-۳۲- کتاب الزي والتجمل ج ۷۹ 


عن عل بن مسلم . عن أبي جعفر ج قال : لا بأس أن یکون التمائیل في 
الییوت إذا غيرت الدورة .)١(‏ 

عن عل بن مسلم قال : سألت أباعبدالله تل عن تماثيل الشجر والشمس و 
القمر , قال : لاباس مالم يكن فيه شىء من الحيوان (؟) . 

عن أبي العباس ٠‏ عن أبي عبدالل ي قال : سألته عن قول الله عز “وجل 
د يعملون له ما يشاء من محاريب و تمائیل » (۴) ما التماثيل التي كانوا يعملون ؟ 
قال : اما والله ما هي الته‌ائیل التي تشبه الئاس , و لكن تمائیل الشجر 
و نحوه (4) . 

عن أبي بصير قال : قلت لا بي عبدالة بيهم نا نبسط عندنا الوساگد فيها 
التمائيل . ونفرشها , قال : لابأس بما یبسط منها و يفرش ويوطأ » | تمايكرء منبا 
ها نصب على الحائط و السرير (ه) . 


کی تیم سس تست 
(۲-۱) مکارم الاخلاق ص ۱۵۳ . 
(۳) السباً : ۰۱۲ 
(۵-۴) مارم الاخلاق ص ۱۵۳. 
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الا بواب المندرجة في هذا الجزء هي التي كانت 
ساقطة عن نسخة الكمبانى . ثم" طبعت في آوداق عليحدة 
باهتمام العلا مة الحدث المرزاج العسكري نزي لسامياء 
۔ قدس سره وقد كنا وعدنا في آخر الجزء ۷۳ أن نطبعها 
فنشكر الله على توفيقه لانجاز وعدنا ولهالحمد . 

ولقد بدلنا جهدنا فيتصحيحه ومقابلته و عرضه على 
المصادر فخرح بحمدالل ومنّه نقيأ من الاأغلاط إلا" نزراً 
زهیداً زاغ عنه البصر أو کل عنه النظر . ومن الله العصمة 
و التوقیق . 


السید ابر اهیم المیانجی محمد الباقر البپبودی 


او و وه و و ددم و و وم ماو وم ون ان و0 ان نت نت تج نت انان نتن وج و و و و ممت متت 64609455 65ت نيجهت و ۵ و ومن 0 0 0 0 0 ۵ 6 و 6 ۵6 0 600۵ ۵ 


هرس 
ه (« أبواب )م 
© « ( المعاصی و الكبائر و حدودها ) » 4 


عناوین الابواب رقم الصفحة 
۸ - باب معتی الکبيرة و الصفيرة و عدد الکباش ۰-۹ ۲ 
8 - باب الز نا ۱۷-۰ 
۰ اباب حد الزنا وكيفية شوته و أحكامه ادم م 
۱- باب تحریم اللواط وحده و بدو ظهوره ا الا 
۲ - باب السحق وحد ه ¥٦‏ هلا 
کات اتن مها ۷۸ VY‏ 
6 - باب حد النباش ۱ - ۷۹ 
۵ - باب حد" اامماليك و أنه يجوز للمولی إقامة الحد" على 
ممل و که 85م - ۸۱ 
۰ - ياب د الوطي في الحيض ۸٩‏ 
۷ - باب حکم الصبي و المجنون و المريض في الزنا ۹ - ۸۷ 


۷۸- باب الزنا باليهودية و النصرانيئّة و المجوسية و الا مة ووطی 
الجارية الشتر كة ٩۰-٩۲‏ 


۹ - باب من وحد مع أمرءة في بيت أوفي لحاف 54 - ٩۳‏ 


00° ع و سا و و و و و و تن ت 5 6 66 6 6 تن تج لت 6 0ت © © 5 26ج 5 ”© 06 ت 6 6 © 5 6 © © 62-66 65 ۰ 6 5 6 6 66 6 ۵ 6 5 6 ۵ ۵ ۵6۵6۵6۵۵666 ۵ ۵ ۵6 ۵6 ۵6۵ ۵۵ ۵ و ون تفت 6۵ 


۰ - پاب الاستمناء يبعض الج سد مه 
١‏ - باب زمان ضرب الحد و مكانه , و حكم من أسلم بعد ازوم 
الحد ' و حكم أهل الذمة في ذلك , وأنه لاشفاعة في 

الحدود , وفیه نوادراحکام الحدود 4-۱۰۱ 


۲ - باب التعزور وحده و التاديب و حد ه ۳ _ ۱.۳ 
۳ -- باب القدف و البداء و الفحش ۱۰۳-۳ 
5 باب الدياثة و القبادة - ۱۱ 
٥‏ - باب حد القذف و التادیب في الشتم و أحكامهما ۲ - ۱۱۷ 


5 - باب حرمة شرب الخمر و علتها و النهي عن التداوي بها . 
و الجلوس على مائدة یشرت عليها الخمر و أحكامها ۱۲۳۰۰۱۵4 


۷ - باب حد. شرب الخمر ۵ - ١66‏ 
۸ - باب الا نبذة و المسکرات ۳ ۱۹۰ 
م -- ياب. العصير من العنت و الزبيب ۷ - ۱۷۶ 
۰- باب أحكام الخمر و انقلابها ۱۷۸-۷۹ 
۱ - باب السرقة والغلول وحد هما ۳ - ۱۸۰ 
۲ - یاب حد المحارب و اللس و جواز دفعهما )° ۱۹6 
۳- باب من اجتمعت‌علیه الحدود بأيها يد ۷ 
6 - باب النبي عن التعذیب‌بفیرما وضع الله من الحدود ۱.۳ 
هه باب أنه يقنل أصحاب الكبائر في الثالثة و الرابعة ۲ 
٩‏ - باب السحر و الکمانة 6 . ۲۰۵ 


۷ - باب حد” الرتد و احکامه ٠‏ و قه حکام قتل الخوارج 
و المخالفن ۷ - ۲۱۵ 
۹۸ 55 باب القمار ۳۳۸ ۷۳۲۸ 


۰ -_- ياب 
۱۰۱ - باب 
۲ - باب 


٠٠‏ باب 


۱۰ باب 


۵ -- باب 
۷ -. باب 
۱۰۷ بان 


۸ - باب 


المعاذف واللاهي 
ما جوز من الغناء و مایوهم ذلك 
الصفق و الصفير 

أكل مال الیتیم 

من أحدث حدثا أو اوعض ی ا وها 
التطلع في الدور 

التعر ب بعد البجرة 

عمل الصور و إيقائها و الأعب بها 
الشعر و سائر التنر*هات واللذات 


(( ( آبواب) )) 
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۲۳۹ - ۷ 
۲۸ - ۳ 
۲۵۶ - ۳ 
۲۹۶ - ۵ 
۳۹۸۵۳ 
۲۷۶ - ۹ 
YY - 4 
۱۸۰ 

۲۸۱ -- ۸ 


۲۸۹ - ۶ 


۹ - باب التجمل وإظهارالئعمة , و ليس الشاب الفاخرة والنظفة 
و تنظيف الخدم , و بیان مالايحاس اللهعلیه‌الوّمن .والداعة 
و السعة قِ الحال وماحاء ف الثوب الحشن والرفيق ۷۹۵-۳ 


۰ - باب 
١‏ - باب 
۲ - باب 


۳ - بان 


کثرة الثياب 

نادر 

النبي عن التعر ي‌باللیل والنهار 
ألوان الثياب و التمائيل فيها 


۶ - باب النهي عن التزيي‌بزي أعداء الله 
6 بان ما يجوز لبسه من الجلود و ما لايجوذ ؛ و ليس الذهب 
و الفضة والدرير و الديباج « 


۳۳۷ 


۰ - باب لبس القطن و السوف و الشعر و الوبر والخز و الکتان « 
۷ - باب آدان لبس الثياب و نزعپا و ما یقال‌عندهما و ما یکره 


من الثياب ومدح التواضم و النهي عن التبخترفیها ۳۱۹-۳۲۰ 


۸ - باب التقنّع و التوشح فوق القميص بياش 
۹ - باب آداب النظر في المرآۃ : 
۰ - باب الرداء و الكساء والعمامة و القلندوة و السراويل « 
۱ - باب أدعية اللباس و النظر في الر آة , 


۲ - باب تشبه النساء بالرجال والعكس , و تشبه الشبانبالكبول 


و العکس « 


۳ - باب النوادر 6 
6 - باب الاحتذاء والتتعل و آدابهماوألوانپما ۱ 
۵ - باب التدهن و آدابه ۰ 
۹ - باب الا دهان « 
۷ . باب آداب الفرش والتواضع‌فیها ۳۲۱-۶ 
۸ .. باب ما يحلي بالذهب والفضة من‌الر آة والسرج و اللجام 

والسيف وغيرها بياض 


( أبواب الخواتيم ) » 


۹ - باب فطل التختم و كيفييته . بیاض 
۰ - باب الفصوص ونةوشها ١‏ 


۱ - باب التختم بالذهى والغضة والحديد وا لصفر « 


fee € و اكع ۲۴۲ )لاع‎ ۱ 1 3 0 € ۸ ۹,۰ <C 


: لترب الاسناد . 
: لبغارءا لمصطفی . 
: لفلاح السائل . 
: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 
الا الم 
: لجامعالاخبار . 
: لجمال الاسبوع . 
للجنة 


: لفرحة الغرى . 
؛ لکتاب‌الاختماس . 
: للعدد . 
لا 

: للارشاد. 

: لكشف اليتين . 

و لتفسيرا لعیاشی ۰ 

: لقصص الانبیاء . 

: للاستبصار . 

: لمصباح الزاگر. 

: لضوه الشهاب . 

: لروضة الواعظين . 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الاخطار . 
: لطب الائمة . 


مج م 6 6 ۰ 6.62 اع ا > 3 5 


ب 


»(ر موز الكتاب)ه 


لل 6606 یت 


: لعلل الشرائم . 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد . 

: للعدة . 

: لاعلام الورى . 
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: للفرروالدرر . 

: لغيبةالشيخ . 

: لغوالی اللثالی . 

: لتحف‌المتول . 

: لفتحا لا بو اب : 

: لتفسيرفرات بن ابراهیم 
: لتفسير على بن ابراهیم 
: لکتاب الروضة . 

: للکتاب العتیق الغر وی 
: لمناقب ابن شهر آشوب 
: لیس المصیاح : 

: لقضاء الحقوق . 

: لاقبالالاعمال . 

: للدرو ع ۰ 

: لاكمالالدين . 

ب للكانى 

: لرجال الكثى . 

: لكشفالفغمة . 

: لمصباحالكتعمى . 

: لکنز جامع الفوائد و 


تاويل الايات الظاهرة 
فعا 


: للخصال . 


3 


مادج 
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: للبلدالامن . 
: لاما لی| لسدوق ۱ 
: التفسيرالامامالمسكرى(م). 
: لامالىالطوسى 5 
: للتمحيص ۰ 
: للعمدة . 


حجن 


: لمعا نی‌الا حبار . 

: لمكارمالاخلاق 

: كامل الزيارة . 

: للمنهاج . 

: لمهجالدعوات 5 

: لعيوناخبارالرضا(ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لکتاب النجوم ۰ 


یه 


: لنهجالبلاغة ۱ 

: لغيبة النعمانى . 

: للهداية . 

: للتهذيب . 

: للخرائج . 

: للتوحید . 

: لیصاگر الدرجات . 
: للطرائف . 

: لکتایی | لحسین بنسعيد 


او لکتابه والنوادر . 


: لمن لایحضره الفقیه . 


